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mo la práctica lo ha demostrado, estas 
entidades realizan prestaciones de servi- 



JfUSTICIA NACIOXA6 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. — i . t ., , „,-„_„.» «H^nifi^nHfin- 

Sustitúyenselos artículos 19, 21 y 23 *><« intuitos a « r**™" 1 ^"" 1 * 01 ^' 
del Decreto-Ley .1.285/5». Auméntense \ Que por otra parte la bomba de co- 
a .siete jueces y un Procurador Gene 



„_ ral los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia. 

LEY N> 15.271 

Sancionada: febrero S de 1960. 
Promulgada: febrero 4 de 1960. 
POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina reunidos en Con- 
greso, etc., sancionan con fuerza do 

£ E X ': 
ARTICULO 1* — Deróganse los ar- 
tículos 19, 21, 23 y él apartado a) del 
Inciso 6 ? del artículo 24 del Decreto-Ley 
. i ,$8ft del 4 de febrero de 1958 y se los 
sustituye por los siguientes: 

Artículo 19. — Las sanciones dis- 
ciplinarias aplicadas por la Corta Su- 
prema de Justicia y por las Cámaras 
nacionales de apelaciones sólo serán 
susceptibles de recursos de reconside- 
ración. Las sanciones aplicadas por 
los jueces nacionales de primera ins- 
tancia serán apelables por ante la 
Cámara respectiva. Los recursos de- 
berán deducirse en et término de tres 
dias. 

Artículo 21. — La Corte Suprema 
de Justicia estará compuesta por sie- 
te jueces y un procurador general. 
Tendrá su asiento en la Capital Fe- 
deral y designara su presidente. Dic- 
tará su reglamsnto interno y econó- 
mico y el reglamento para la justicia 
nacional, estableciendo las facultades 
de superintendencia de la Corte Su- 
prema y tribunales inferiores. 

Artículo 23. — Facúltase a la Corte 
Suprema de Justicia a dividirse en 
salas, de acuerdo al reglamento que 
a tal efecto dicte. Hasta que el mismo 
no esté en vigencia, las decisiones de 
la Corte Suprema se adoptarán por el 
voto /de la mayoría absoluta de los 
jueces que la integran, siempre que 
éstos concordaren en la solución del 
caso: si hubiere desacuerdo, se re- 
querirán los votos necesarios para 
obtener mayoría absoluta de opinio- 
nes. La Corte actuará en tribunal 
*• , pleno en los asuntos en que tiene com- 
petencia originaria y para resolver las 
cuestiones de inconstitucionalidad. 
artículo 2 4: 

a) Causas en que la Nación, direc- 
ta o indirectamente, sea parte, 
cuando el valor disputado en úl- 
timo término, sin sus accesorios, 
sea superior a j'n millón de pe- 
sos moneda nacional. 
AKTíCCLO 2* — Los gastos que irro- 
guen ei aumento de loo miembros del 
tribunal y las demás reformas que, como 
Consecuencia de esta ley introduzca la 
Corte Suprema en sus oficinas, se paga- 
irán de rentas genéralos -mientras no se 
incluyan en el presupviesto ue la Nación. 
ARTICULO 3» — Comuniqúese al Po- 
der Ejecutivo, 

Dada en .a Sala de Sesiones del Con- 
greso Argentino, en Buenos Aires, a los 
tres días del mes de febrero de mil 
novecientos sesenta. 

A. M. GlIDO J. R. DECAVÍ 

A. N. Barrazia Guillermo González 

Registrada bajo el N' 45.271 
Buenos Aires, febrero 4 de 1960. 
POR TANTO 



balto no se produce en el país de ma- 
nera que la liberación ¡del recargo no 
ocasionará inconvenientes a la industria 
nacional; Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 
Artículo, 1"? — Trasládase de la lista 
N» 2 (20% de recargo) a la lista nú- 
mero 1 (sin recargo) del Decreto 6.439 
de 1959, la partida 5.199 de la Tarifa- 
de Avalúos: Bomba de cobalto, sus re- 
puestos y accesorios. 

Art. 2* — La aplicación de la dispo- 
sición del artículo anterior se hará ex- 
tensiva a las bombas de cobalto cíyo 
despacho a plaza o -cumplimiento de 
requisito cambiarlo se encuentren pen- 
dientes a la fecha del presente decreto^ 
Art. 3? — El presente *decreto será 
refrendado por el señor Ministro en el 
Departamento de Economía y firmado - 
por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda, de Finanzas, de Industria, 
v Minería e interino de Comercio. 

Art/ 4? — Comuniqúese, publíquere. 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial e Imprentas y archívese. 
FRONDIZI — Alvaro Alsogaray. — 
Guillermo W. Klein. — Eustaquio A. 
Méndez Eelfíno. — Carlos A. Junl. 



General de Gastos para 1959160, apro 
bado por Lev 15. Oü. ordenado y ajus- 
tado por Decreto N? 16.652|68, Sector 
4, Financiación 3, Anexo 5, Inciso ¡), 
ítem 643, Partida Principal 8, Partí la 
Subprincipal 10 8, Parcial 564, Subpar- 
cial 6.735. 

Art. 4? Efectúese el pago median- 
te la apertura de una Carta de Cré- 
dito Documentaría, irrevocable a favor 
de Pun American Sanitary Burea u 
(1501 New Harnpshire Avenue. N. VV. 
Washington 6, D.C.) E.E.U.U., por 
<U$S. 3.224.96) tres mil doscientos 
veinticuatro dólares con noventa y sois 
centavos, pagaderos sobre un Banco de 
Washington E.E.U.U., contra entres* 
de los documentos de embarque, con 
aplicación de lo aispuesto en el pux- 
to 2 9 tle la reglamentación del artícu- 
lo 4 9. de la Ley de Contabilidad. 

Art . 50 _ L a Dirección General de 
Administración del Ministerio de Asis- 
tencia Social y Salud Publica, proce- 
derá a emitir los libramientos corres- 
pondientes destinados a los siguientes 
conceptos: 

a) Hasta el importe de $ 2C8.952 
mln. con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo anterior; 

b) 1.a suma de $ 13.448 m|n. para 
cubrir ls gastos autorizados en el 
artículo 2* 

Art. 69 — El presente decreto, será 
refrendado por los señores Ministros 
Secretarios en los Departamentos -le 
Asistencia Social v Salud Pública y 
Economía y firmado por el señor Se- 
cretario de E-stado de Comercio. 

Art. 7? — Comuniqúese, publiques© 
dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y pase al Minis- 
terio de Asistencia Social y Salud Pú- 
blica, a sus efectos. 

FRONDIZI. — Héctor V. Noblía. — 
Alvaro Alsogaray — Carlos A. Juni. 



Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública 
ADQUISICIONES 

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA — 
Exceptuante :i diversos elementos de 
lo dispuesto por el artículo 22, In- 
ciso 3» de la Ley t4.4"í». 

DECRETO N? 1182 — Bs. ASt, 28|l!fii 
VISTO el presenté Expediente nú- 
mero 22.2S9!58, del registro del Minis- 
terio de Asistencia Sociai y Salud Pu- 
blica, por e) cual corren las actuaciones nT ¡, opFTO N 9 1 ig4 
relacionadas con la adquisición de un "^ ' 
aparato electrocardiógrafo "Sanborn" y 
accesorios y papel Sanborn Permapa- 
per, con destino al Instituto de Cardio- 
logía, dependiente del citado Ministe- 
rio, y CONSIDERANDO: Que los ele- 
mentos en causa han sido ofrecidos al 
mencionado Ministerio, directamente 
por la Oficina Sanitaria Panamericana, 
siendo procedente por ello exceptr.ar 
la presente adqtrisición de lo estatuido 
en el artículo 2 

14,439, a fin de evitar toda dilación 
innecesaria del trámite; Que de acuer- 
do con lo dispuesto mediante Decreto 
N' 4.162159, en cuanto a los alcances 
del N» 5,.439[59, los mismos están ex- 
ceptuados de los respectivos recargos; 
Que los pagos deben concretarse me 
diante la apertura 

Crédito irrevocable, por lo que es de 
aplicación el inciso 2 9 de la reglamen- 
tación del artículo 4 9 de la Ley de 
Contabilidad, contenida en el Decrete 
N? 13.100157: Que el procedimiento se- 
guido encuadra en la excepción previs- 
ta en el artículo 56, apartado 3*. in- 
ciso h) de la Ley de Contabilidad, apro- 
bada por Decreto-Ley N' 23.354156; Por 
ello, atento a la conformidad prostadi 
por la Delegación Fiscalía del Tribu- 
nal de Cuentas de la Nación, desta- 
cada ante el Ministerio de Asistencia 
Social y' Salud Pública, foja 22, y de 



Bs. As., 28lt|«0 
VISTO el presente Expediente ntimt 



ro 45.428158, del registro del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Püblici 
por el cual corren las actuaciones re- 
lacionadas con la contratación direc- 
ta realizada a los fines de adquirir un 
aparitc electrophoresis v accesorios, 
con destino al Centro de Endocrinolo- 
gía, dependiente del citado Ministerio, 

y CONSIDERANDO: Que los elementos 

Inclso""»'"^©"^ Le7' en causa han sido ofrecidos al men- 
cionado Ministerio, directamente por la 
Oficina Sanitaria Panamericana, sien- 
do procedente por ello exceptuar la 
presente adquisición de lo estatuido er. 
et artículo 22. Inciso 3? de la Ley 14.439. 
a fin de evitar toda dilación innecesa- 
ria del trámite: Que de acuerdo con 
de una" Carta "do" lo dispuesto mediante Decreto número 
4.162159, en cuanto a los alcances del 
N? 11.917158, los mismos están excep- 
tuados de los respectivos recargos: Que 
los pagos deben concretarse mediante 
la apertura de una Carta' de Crédito 
irrevocable, por lo que es de aplicación 
el inciso 2' de la reglamentación del 
artículo 49 de la Ley de Contabilidad 
contenida en el Decreto N? 13.100|57; 
Que el procedimiento seguido encuadra 
en la excepción" prevista en el articulo 
56. apartado 3$. inciso h) de la Ley de 
Contabilidad, aprobada por Decreto- 
Ley N' 23.354156; Por ello, atento a la 
conformidad prestada por la Delegación 
Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la 
Nación, destacada ante el, Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública, 
foja 51 y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 57 de la citada Ley de 



Téngase por Ley de la Nación, cüm- j acuerdo con lo dispuesto en el artícu- 
plase. comuniqúese, publíquese, d.se a ¡ 1° 57 de la citada Ley de Contabilidad 
la Dirección General del Boletín Oíie a. i Ei Presidente de la Nación Argentina 
e Imprentas y archívese. j Decreta: 

FRONDIZI. — Luis It. Mac Kay. - | Articnlo t o _ ExceptoaBe a la adU 
Alvaro Alsogaray.— Ernesto Malaceorio. qui¡j j c1on nc un aparato electrocardió- ¡ Contabilidad. 

-»ecieto N* 1.420 grafo .. Sanbo ,. n " v accesorios y papeí ' EJ p w , WeMte t i e la Nación Argentina. 

Sanborn Permapaper, con destino al Decreta: 

Instituto de Cardiología, dependiente I ' 

del Ministerio de Asistencia Social y Artículo 1? - Exceptúase a la ad- 
Salud Pública, de lo establecido en el quisición de un aparato electrophorests 
artículo 22, inciso 3? do la Ley 14 . • : - y accesorios, con destino al Centro de 
y apruébase el procedimiento seguid.. Endocrinología, dependiente del Mims- 
asf como la contratación directa reali- 
zada con: 

Oficina Sanitaria Pan. 
mericana-Oficína Re- 
gional de la Qrgan - 
c i ó n Mundial de la 
Salud . . . • .C.l.F. U$S. -3.224. 913 



-diuisterlo «le Economía 
IMPORTACIÓN 

REGiMEN CAMBIARIO. — Libérase 
de rcargo a la bomba de coba.to. 
sus ..-puestos y accesorios. 

DECRETO N T ? 1.155 - Bs. AS., 2811'itíO 
VISTO el Decreto 5.439|59, lo sol; ci- 
tado por diversas entidades médicas y 
lo aconsejado por 'a Comisión Asesora 
de Importaciones, y CONSIDERANDO: 
Qu* 1 el propósito "del Estado de esti- 
mular el equipamiento y el reequipa- 
miento de las actividades productivas 
debe aplicarse en igual forma a todos 
los sectores dedicados a la preservación 
de la salud humana: Que en ese sen- 
tido la bomba de cobalto constituye 
un elemento do aHo valor terapéutico 
en el tratamiento de las neóplasias: Que 
si bien por Decreto 4.1 C2 5D y 7.615 59 
se ha ¡ibcrado del par;o de recargof de 
cambio a los organismos dedicados a 
la invest gación científica y a la pre- 
servación de la salud humana que no 
persigan fines ..e lucro resulta conve- 
niente hacer extensiva esta franquicia a 
las entidades médicas priTadas, pu«s, co- 



Dicha adquisición asciende a la ju- 
ma de USS 3.224,96 más $ 13.41 v 
m¡n. para atender las erogaciones re 
lacionadás con gastos aduaneros, comi 
sión bancaria. etc. 

Art. 2' — Autorízase al Ministerio do 
Asistencia Social y Salud Pública, a 
la atención en forma directa de los 



terio de Asistencia Social y Salud Pú- 
blica, de lo establecido en el artículo 
22, ineso 3? de la Ley 14.439 y aprué- 
base el procedimiento seguido, así co- 
mo la contratación directa, realizada 
con: 

Oficina Sanitaria Pana- 
mericatia-Ofieina Re- 
gional de la Organiza- 
c i ó n Mundial de la 
Salud . ."-. . .C.T.F. U$S. 286.79 



Dicha adquisición asciende a # la su- 
ma de USS. 286.79 más $ 1,892,53 m:n. 
para itender las erogaciones relaciona- 
das con gastos aduaneros, comisión 



gastos señalados en el artículo 1<? "in bancaria etc. »íi„4„,„^„ a 

Art. 2? — Autorízase al Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública.' » 



fine" 

A. r t. 3 1 ? — La suma total de doscien- 
tos ochenta y dos mil cuatrocientos pe- 
sos moneda nacional ($282.400 mln.), 
se imputará con cargo al Presupuesto 



la atención en forma directa de los 
gastos señalados en el artículo lf "in 
fine". 



Art. 3? — La suma toUl de veinti- 
séis mil ciento ochenta y tres pesos 
con. veinticinco centavos moneda ,na- ' 
cional ($ 26.183.25 m!n.), se imputara 
con cargo al Presupuesto General do 
Gastos para 1959160, aprobado por Ley 
15.021, ordenado y ajustado por De- 
creto N? 16. 55 2 1 59, Sector 4. Financia- 
ción 3. Anexo 5. Inciso 9, ítem 643, 
Partida Principal 8, Partida Subprh.- 
ripal 108, Parcial 564. Subparcial 6,735. 

Art. 4? — Efectúese el pago median- 
te la apertura de Carta de - Crédito 
Documentarla, irrevocable a favor ñe 
Pan American Sanitary Bureau (1501 
New Harnpshire Avenue, N. W. Wash- 
ington 6, D.C.) E.E.U.Uí. por <UÍS 
286,7 9) doscientos ochenta y seis dó- 
lares con setenta y nueve centavos. oa~ 
gaderos sobre un Banco de Washington 
E.E.U.U,, contra entrega de los do- 
cumentos de embarque, con aplicación 
de 4o dispuesto en el punto 2? de I» 
reglamentación del artículo 49 de la 
Ley de Contabilidad. 

Art. 5? — La Dirección General dt 
Administración del Ministerio de Asis- 
tencia Social y Salud Pública, proce- 
derá a emitir los libramientos corres- 
pondientes destinados a los siguiente» 
conceptos: 

a) Hasta el importe de $ 24.290.71 
m|n,, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo anterior; 

b) La suma de $ 1.892,53 mjn., para 
¿ubrir los gastos autorizados en 
el articuló 2?. 

Art. 6^ — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministrar 
Secretarios en los Departamentos de 
Asistencia Social y Salud Pública 1 
Economía 'y. firmado por el señor Se. 
cretario de Estado de Comercio. 

Art. 7* — Comuniqúese, publíquese. 
dése a la Dirección General del BoleLt 
Oficial e Imprentas v pase ai Minis- 
terio de Asistencia Social y Salud Pü> 
bllca. a sus efectos. 
FRONDIZI. — Héctor V. Noblía. — 
Alvaro Alsogaray — Carlos A. Juni. 

Secretaría de Guerra 
COMISIÓN DE FOMENTO DEL CA 
BALLO DE GUERRA. 
Inclúyense integrantes, 

DECRETO N° 1.166. - Bs. As,, 28|1JC0 

VI. PO lo informado por el señor 
Secretario de Estado de Guerra; lo pro- 
puesto por el señor Ministro Secreta- 
rio en el Departamento de Defensa Na- 
cional en Expte. N? 17.887(59 (S.G.), 
y CONSIDERANDO- Que la práctica ha 
demostrado que las instituciones oficia- 
les y privadas representadas en la Co- 
misión de Fomento del Caballo de Gue- 
rra, son factores positivos para alca izar 
los propósitos perseguidos por la Ley 
N? 11.242; Que la Asociación Argentina 
de Fomento Equino, tiene suficientes 
méritos y prestigios como' para integrar 
la Comisión mencionada; Que asimismo 
se hace necesario actualizar la integra- 
ción de la Comisión de Fomento del 
Caballo, de Guerra, en lo que respecta 
a los representantes de la Secretaría 
de G-uerra (Dirección General de Re- 
monta y Veterinaria), 
El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta : 

Artículo 1* — Incluyase como inte- 
grantes de ¡a Comisión de Fomento del 
Caballo de Guerra, modificada por De- 
creto N 9 2.174|58 inserto en el Boletín 
Público del Ministerio de Ejército nú- 
mero 2.457, a un representante de la 
Asociación Argentina de Fomento Equi- 
no, y al Jefe de la División Fomento 
de la Dirección General de Remonta y 
Veterinaria. 

Art. 29 — Modifícase la integración 
de la Comisión de Fomento del Caballo 
de Guerra (artículo 1? del Decreto nú- 
mero 2.174), en la siguiente forma: 
Jefe del Departamento Remonta de la 
Dirección General de Remonta y Ve- 
terinaria, en lugar de Jefe del Depar- 
tamento Fomento: Jefe del Departa- 
mento de Veterinaria de la Dirección 
General de Remonta y Veterinaria, en 
lugar de Jefe del Departamento Téc- 
nico Veterinario. 

Art. 3' — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Se- 
cretario en el Departamento de Defen- 
sa Nacional y firmado por el señor 
Secretarlo de Estado de Guerra. 

Art. 4' — Comuniqúese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas, publíquese en Boletín Pú- 
blico de la Secretaría de Guerra y ar- 
chívese en el Ministerio Secretaría d< 
Defensa Nacional (Secretaría de Esta- 
do de Guerra . Cuartel Maestre Gene- 
ral del Ejército Dirección Genera» 

de Remonta y Veterinaria). 
FRONDIZI — Justo P. Villar. — Ro- 
dolfo A. Lareher. 



<r» 
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Ministerio de Asistencia Social 
y Salad Pública 

r AI>ííTJISICIO?rES 

HOSPITAL DE NIÑOS — Exceptúa- 
«e a 1.1 adquisición de , ttn aparato 
vetóseardlógrafo y accesorios, de lo 
establecido por el artículo ¡¿2, inci- 
so 3? de la Ley N? 14-439. 

<I>KCRK.TO N? .1.183 — Bs. As., 28¡l|-tíü 

VISTO el, presente expediente núme- 
ro K,.S72|o8. del registro del Minis- 
terio de Asistencia Social y Salud Pú- 
jbliea, por el cual corren las actuacio- 
( nea relacionadas con la contratación 
directa^ realizada a los fines de con- 
tratar la adquisición de un aparato 
vectoeardiógrafo Sánborn y accesorios, 
«ort destino ai Hospital de Niños, de-, 
pendiente del citado ílinisterlo, y CON-' 
'SI.DERANDO: Que el citado Aparato 1 
fué ofrecido al mencionado Ministerio,, 
directamente por la Oficina Sanitaria! 
Panamericana,, siendo procedente por 
#ilo exceptuar la presente adquisipión 
do lo estatuido en el. artículo 22. .inciso 
a* de la Ley 14.439, a fin de evitar to- 
da dilación innfic^saria.del tramité; ,Quei 
d*> acuerdo con la dispuesto mediante! 
I>eereto N? 4.-162]5'.9; en' cuanto a to3 ; 
alcances del N? U. 91715-8, , los- mismos! 
estáu exceptuados de tos respectivos^ 
recargos; Que los pagos deben eoncre- ; 
'tarso, mediante' írt apertura de una Car-, 
ta de Crédito irrevocable, por lo que 
«s de aplicación ' e¡ Inciso 2? de la re- 
.glamentadón del artículo 49 de la Ley. 
de Contabilidad;' contenida en ftl De- 
creto N» 13.100(57; Que el procedimien. 
to seguido encuadra en la excepción 
■provista en el artículo 5(¡, apartado S?. 
inciso h) de la Ley de Contabilidad, 
«probfda por Decreto-Ley N? 2-3.354(50. 
Por ello, atento a la conformidad pres- 
tada por la Delegación Fiscalía da! 
Tribunal de Cuentas de la Nación, des 
tacada ante el "Ministerio de Asisten- 
cia Social y Salud Pública, foja 2 0, y 
«lo acuerdo con lo dispuesto en el ar- 
ticulo 57 de la citada Ley de Conti- 
nuidad; 

T'A Presidente de la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo í° — Exceptúase a la ad- 
tuísición de un aparato vectocardiógra- 
ío y accesorios, con destino al Hospital 
de Niftos, dependiente del Mi'ntsteffo 
de Asistencia Social y Salud Pública. 
de lo establecido en el artículo' 22. vé-, 
cif;o 3? fie la Ley 14.439, y apruébase. 
•el procedimiento seguido, así com» Ib 
contratación directa realizada con: ■'-'.■- 

Oficina Sanitaria. Pana- , t 

iner-eana- Oficio* Re- • :■ 

gional de la Organiza- . . ,<i 

cifin Mundial.de la -. ; 

. . Salud . . . . .C.I.F. U*S. 1.5a0.64¡ 



ééae a la Dirección General del Boletín: 
Oficial e Imprenta» y paae ai Minis- 
terio de Asistencia Social y Salud Pú- 
blica, a sus efectos. 

FRONDIZL — Héctor V. Noblía. — 
Alvaro Alsogaray — Caribe A. Juni. 



Dicha adquisición asciende . a la su- 
wia de T1?S. 1.530,54, para- atender Üfls 
«rogaciones relacionadas con gastos 
aduaneros, comisión bancaria. etc.». 

; . Art. 2* — Autorízase al Ministerio &e; 
asistencia Social y Salud Pública, <a; 
la< atención en forma directa de los 
gasto* seífckladps en el artículo .19 "in 
fine' 1 . 

Art. 3? — La suma total de- cíente 
treinta y cuatro mil novecientos noven- 
ta y tres pesos con sesenta y dos cen- 
tavos moneda nacional t? 1S'4.&93.<52. 
mn. ), se imputará con cargo al Pre- 
supuesto General de. Gasto» para Ift&ís- 
'l&íO. aprobado por I,ey 1.5.021. orde- 
•Bado y ajustado por Decreto número 
■S6.552159, Sector 4, Financiación 3, 
^neso 5, Inciso 9, Itera 643, Partida 
Principal 8, Partida Subprincipal IOS. 
Parcial 564, Subparcial 6.735. 

Art. 4? — Efectúese el pago median- 
te la apertura de una Carta de Crédito 
J>oeumen.taria,, irrevocable a favor de 
jJPan American Sanitary Burean (1501 
Kew Hampshire Avenue. N. W. Wash- 
ington .6, D.C.) E.E.U.U., por nn mil 
•«piiniento» treinta dólares con cintmen. 
,<a y cuatro centavos (TJ$S. 1.530.54V 
pagadero» sobre un Banco de Waah- 
/inarton E.E.U.E., contra entrega de 
'los documentos de embarque, con apli- 
cación de lo dispuesto en el punto %? 
jdc la reglamentación del artículo 45 
«!o la Ley de Contabilidad. 

f Art. a? — La. Dirección General da 

felnlinif^tractón^ del Ministerio de A»te- 
ncia Social y Salud Pública, procci- 
(«ierá a emitir loa» libramientos caEues- 
,pon dientes destinados a los signiantes 
■«concepta*; 

* a) Hasta, el importe- de %. 12S.5«5,36 
rafn. con arreglo a lo dftqmesto 
«n el artfcal» anteriwr; 

fc) La suma, de % fl.428,2ff m[n. para 

cubrir lo» gastos autorizados en 

el artíeulo 2?. 

j^rt. <9 — El presente decreto será 

refrendado p o r los- señore» Miaistro* 

JSccretai-iaw »n los Departamentos ds 

L&sistencia Social y Salud Publica y 

Kconomía y firmado ¡jop el aeftor Se- 

cretario de Eatado d* Comercio. 

¿ Art, 7* — Comuniqúese, publiquen. 



Secretaria tle Aurrkntltnra j G«BMterfn 

CONVENIOS PROVINCIAIjES 

Apruébase «I celebrado entre la Se- 
cretaría de Agricultura y Ganadería 
y la Provincia de Forraos», para la 
transferencia de Servicios Forestales 
y antecedentes relaeion»doe con bos- 
ques fiscales y tierras forestales. 
DECRETO N' 1.385. — Bs. As., 2|2|««. 
VISTO este Expediente N» 19.141(58 
en el cual la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería de la Nación 
solicita la aprobación del convenio ce- 
lebrado con la Proyincia.de Pormosav.pa- 
¿a ,'la tra.nsferenciá de los servicios fo- 
restales y dé los antecedentes relacio- 
nados con los bosques fiscales y tie- 
rras forestales, de conformidad con 
lo estaWeeido en lo,s artículos 10 y. 
17 de la Ley N* 14.Í08, de provincia- 
lizaclón, entre otros, del ex Territorio 
Nacional del mismo nombre, y CONSI- 
DERANDO: Que la Provincia de For- 
mosa adoptara las medidas necesarias 
para asegurar en su jurisdicción er cum- 
plimiento de la Ley Nacional N' 13JÍ73 
de Defensa de la Riquesa Forestar.' Por 
cilo, atento las informaciones producidas 
y lo pror»uesó por el seíi'ór Secretario de 
listado de Agricultura' y" Ganadería dé «íi 
Nación, ¡ ' : -'■■'' 

El Presidente de la \aci6n Argeñtlpa, 

Decreta: 

Artículo 1* — Apruébase el Convenio 
celebrado entre la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería de la Na- 
ción y el Gobierno de la Provincia ic 
Formosa corriente a fojas 5 7162 de estos 
actuados, con sus anexos I. II, III IV 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII ita. 
3 1 48) que forman parte integrante de 
este decreto que establece las normas a 
que se ajustará la transferencia de 'Os 
servicios forestales y antecedentes sobre 
bosques fiscales y privados y tierras fo- 
restales, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 10 y 17 de la Ley 14.408 
de provinctalización, entre otros, del ex 
Territorio Nacional de Formosa- 

Art. 2 ( ' _ El presente decreto aera re- 
frendado por los Señores Ministros Se- 
cretarios en los Departamentos de -Eco- 
nbrtiiá y del Interior, y firmado' 'por el 
•■Tenor Sccretai-io de listado dé Aferic'ut- 
'ttira y ganadería de la -Nación; - 

Art. 3' — Comuniqúese, pubíí^hífse, 
dése a la Dirección General del Boletín 
ftflcíal e Imprentas y vuelva a ; lá Se- 
cretaría de Estado de Agricultura! y Ga- 
nadería de la Nación, a sus efectos'. 
FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — 
Ernesto Mataceorto. 

C'O KVÉXIO 

CONSIDERANDO: Que Ibs Artículos 
10 y 17: de la. Ley 14.408, de prbvíncia- 
lización entre" otros, del Territorio Na- 
cional de. Formosa, establecen que pasa- 
ran al dominio de la nueva. Provincia, los 
biejaes situados en su jurisdicálón,. qae 
pertenezcan a.1 dotninio público o pri- 
vado de la Nación, excepto' aquellas 4ue 
neceaite destinar a un aso o servicio 
público nacionales, y la entrega de loa 
distintos servicio» administra ti-vos, por 
condiKtto del. Ministerio o Secretaría res- 
pectivo, estableciéndose para este caigo y 
de común i acuerdo, la forma y oportu- 
nidad de la entrega y las obligaciones, a : 
que hubiere lugar; Que es necesario, a 
efectos de no interferir la aplicación de 
la Ley 13.273, de Defensa de la Riqueza 
Forestal, ni la. acción emergente de la 
misana, acordar las normas para la trajtw- 
ferencia de, los servicios que na venido 
realizando la Admini<rtración Nacional 
de Bosques, Por ello, El señor Secretario 
de Estado de Agricultura y Ganadería. 
Dr. Bornardino C. Horne, y el señor Go- 
bernador de Formosa, Dr. Luis Gutnisky, 
"ad referendum" del Poder Ejecutivo de 
la Nación, y de la H. Legislatura de la 
Provincia, respectivamente, 
CONVIENEN: 

Artículo 1° — El Gobierno- de la. 
Fi-ovincia de Formosa adoptará las rao» 
dldns tendientes a asegurar en su tn- 
rlsdieción el cumplimiento de la Leí 
13.273, de Defensa de la Riqueza fo- 
restal, de conformidad con el artículo 8* 
de la misma, debiendo coordinar con el 
Organismo Nacional 1» acción a desarro- 
llar en tal sentido. 

Art. 2« — Laj Secretaria de Estado Je 
Agricultura y Ganadería — Administra- 
ción Kaclanal de Bosques— transferirá 
a la. Ffwvineia. de Formosa los aervieios 
de Contrjaior existente» en Jurisdicción 
de la. mama, con el peraonal que se de- 
termina oportunamente de común acuer- 
do y previo consentimiento de cada uno 
(Anexo I) y los automotores, vehículos, 
semovientes, máquinas de «scriblr,. mue- 
bles y útiles de escritorio, vestuario, mo- 
tocicleta*, bicicleta* atile» d« trabaío 
y elementos varios, cuyos inventarío» se 
incluyen en el Anexo II, secciones a), b), 



c), (I), e), f>, g)', h) o. i), debidamente 
actualizados y que integran el presente 
Convenio.. 

Art. 3* — La Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería - — Administra- 
ción Nacional de Bosques*— transferirá 
a la Provincia de Formosa., los contra- 
tos ríe locación especificados en oí, Ane- 
xo III, quedando por cuenta do las au- 
toridades provinciales la liquidación y 
pago de los alquileres estipulados a par- 
tir do la fecha del presente Convenio. 

Art. 4* - — La Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganad«ría — Adininíütra- 
ción Nacional de Bosques- — transferirá 
a la Provincia de Formosa, los inmne- 
bles y terrenos de su propiedad, cuyo 
detalle se especifica en el Anexo IV, 
secciones a) y b), que forman parte in- 
tegrante del presente Convenio. 

^t. 5». — La Secretaría de iSsttado 
de Agricultura y Ganadería, por inter- 
medio de la Administración Nacional de 
Bosques, procedería-. a entregar a fe Pro- 
vincia de Formón, dentro de los treinta 
(30) dtas de la fecha de é»te Convenio, 
todos los expedientes y actuaciones ad- 
ministrativos relacionados con los bos- 
ques fiscales y privados, existentes en 
jurisdicción provincial, con las excep- 
ciones qué determina : expres.-í«ie»t<! «1 
articule 6*, inciso» C) y f J, que se entre- 
garán en la forma y oportuai<lad indi- 
cados en los nílsm-op. 
i- ,1 
Art. S°. — %a administración Nacional 
de Bosrtues y el tjqbierna de Formosa, 
acordarán las. medidas conducentes- para 
que las transferencias a <J«e se refieren 
los artículos 2*, S<?; 4? y 5«, se efectúen 
dentro de los treinta (30) días- de la 
firma de este convenio y con arreglo 
a Ins siguientes normas: 

a) Ei personal que se especifica en el 
Anexo I, se transferirá a partir 
del 1» de enero de 1959, previo en 
consentimiento por escrito y d? co- 
mún acuerdo entre las partos, y 
los sueldos t y|.o jornal ».s y demás 
beneficios que devengue el mismo 
correrán por cuenta de la Provin- 
cia de Formosa. a contar de la 
fecha señalada precedentemente. 

A partir de la firma de este Con- 
venio y hasta el 31 de diciembre 
dB 1938 dicho personal (Anexo I), 
fisruftirá en comisión «a la Provin- 
cia de foronosa. 

La Provincia de Formosa adop- 
tará las medidas pertinentes pira 
la incorporación de ese personal en 
el presupuesto general de la mis- 
mn, con el sueldo-: adicional de 
sueldo; sálTrio familiar, bonifica- 
ción por ü,htigüe-dnd, carestía d« 
vida, etc., que devengue en al mo- 
mento rpal.de su transferencia de- 
finitiva, que deherá opatarso t\ 1' 
de enero de 195ÍL 

b> L» trrtr» diferencia d? automotores, 
ehísu!r>s. semovientes, maquinas 
de escribir, múebtrs y driles d* es- 
critorio, vestuario, motocicletas, 
bii-ielpta.». fttltes de trahnjo y ele- 
mentos varios ( Anexo IT. seccio- 
nes a), b). c). d). e). f), sr>. h) 
* i>. se efectuará in,mé<liata.mente, 
de ílcuerdn i-rm !n establecido en el 
articulo 2?_ de p=>te Convenio. 

c) La transferencia de los exnedien- 
tes y actuaciones relación,' 1 dos c«n 
conce?ionpt!. vigentes (Articulo 39. 
Ley .NT'lS'.'STSl cuyo -detalle se- in- 
cluye en el Anran V. sp : operará 
uria ver, actunl'radow los ctadoü 
de cuereas? de loe mi^Tnos. con ' !a 
dohida co-nfnr^nidacl d» Too interp- 
s«do«!. T.oü' crérTíto» one ísurjfiir Ins- 
ta el 30 de abril inchis've det eo- 
rrioT>*-(» nfío corfeíponderfin ftl Fhn- 
do Forestal Nncional f>T rroe- in- 
^j.pc¡fT,*A -i Tin,, ,-pv T>e^ríK^ ,-i n«! 

d) La tnnsfp r»ncia de Ior eicpediontes 

y aetu^cime" 1 relaciona do? con 
permisos vigentes otorerfldop de 
acuerdo con el .TrtTc'i'n 42 do fa 
Lev tí. 273. cuyo di-fnlir se 'con- 
cierna en pT Aneitn VI. se enerara 
inmediaínment» fin n'r , tual , 'nción 
de rst.Tlos df 1 cuentní'. par i pit wn- 
secución ñor la. Provincia de For- 
mnpa; I'i un» pe hará de los saldo.». 
en favor o en eWBtra, .♦** «orlan 

«V r.i fr.T'fífer^ncio de los expedientes 
y qeti:infionp«f relacionailo.» coi In- 
fr-icf>jon"= al régimen de M l^ev 
X; 9 13.271.. producidas cotí i-n'crio- 
ridad ni 1? de mayo de 1!)-"3 cuy cus 
sumarioB hnv:>n finalizado, se efec- 
tiifir'i irunedlatamentf p'ira su e;ie- 
eueion p n- 1> aiitorirT">1 on'nneioi)- 
te Pe ]¡\ Provincia de Forniojn. (1e- 
bienilo f-stn rciiitesrnr ;il Foiflo 
Forestal. >7.ir¡onnl. en onTtiirtidnd 
de pu cobro, los im.'vnrie? corrrs- 
pondlentfs a los c¡Trgo¡» y\n multas 
formulado» ylo Aplicados ya por ?a 
A(fmhn**r«c«lw lSSKifonal «» Boa- 

Los expedientes y actuaciones re- 
laeíonados con, sunsario^ no fin iliaa- 
dos aún e iniciados con anteriori- 
dad al l?de mayo de 1!)58. se trans- 
ferirán á la Provind-i de Foti»- 
sa. salvo expreso- pedido de In »nis- 
ma mra qué se proBiga, el trámite 
en la Administración Naeional d&\ 
Bosque*. Lo» importe* de las mul- 
tas y'o cargos que se íi pilquen, se-s* 



que loa resuelva el Organismo Pro. 
vinciaj eo*n#ete»te o la Adminis- 
tración Nacional dft Bosques, i» 
gresarán al .Fondo Forestal Nació* 
nal. { 

El Distrito Forestal procederá 
a la entrega de las actuaciones > 
jBxpedientea a «w »e hace referen- 
cia en este inciso, bajo inventarlo, 
labrando por euat&upltcado el acta 
correspoadient». 

f ) Los expedientes y actu*eion«(t tf 
lacioaados con infracciones al r& 
¡ glmfcn de la Ley 13.273, cuyos Jal, 
cáo3 s« hayan lafeíado y se en- 
cwentí'en ea t-a*nfte Judicial s« 
retendEán b*«ta su* rcaolucidn' *8- 
finitiva por lo» tribunal»^ compe- 
ten tea. imn-es&ndos* los impo«t*s ( 
una vez rehila sentencia, al Ftm« 
ao Forestal*. Nacional, 
*> I^a transfe^H,,^ de expedí¡nt** j 
:tctnaei«»*sí-rseía<íenad»ar con ín¿ 
enpcioncí'ün.tes Pegistros de Obra, 
.ra-<w íAjrtafoftVI'Fy. plaataa Ind us .- 
tri.i«, Urtsb vill> y de As^^a. 
*«*•■ (Amifc* ixy, ya rcgistraáof 
y|o en tr*i&*c d« inscripción, s» 
«penará. d*»tro del plazo do treín* 
ta (30> dfii S »de la fecha det p£ 
swnte' Conrtitüo. ■ 

Art. y» — La 44mlnla<«acióa Naci*ni|~ 
de Bosques pro^eeuirá oasta sn termi- 
nación los trabajos do aprovcchaEslenttf 
d.e palmas" y eláboractón d« postea te- 
lefónicos para salte facer necesidades pú. 
bliciis, que actwalmcate realiza ¡w s*d- 
minfetrasción eh á\ zona de Laguna Blan- 
ca, de conformiffaií can el convento ec- 
lebpado eoa Bintprcsa Nacional d» Ta. 
leeomanicaciones, de la Eccrtrtarfe ,3» 
Estado de Comunicaciones íantericrTW*n. 
te Ministerio de Comunicaciones), cuyo» 
antecedentes eonstitwj'en el Kxpediente 
: 143.340(51. 

Art. 8» — El Gobierno de la Proirm. 
cía de Formosa mantendrá las obligacio- 
nes oportunamente contraídas por *) 
Gobierno de la Nación — Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería - Ad. 
ministración- Nacional do Bosques, re- 
lacionadas con el otorgamiento d* su- 
perficies boscosas fiscales bajo ©1 régi- 
men de los artículos r, 3 y 42 de la Ley 
13.2 73, mientras los beneficiarios sa 
ajusten a las normas que los ri^cr 
(Anexos V y VI). 

Art 9' — El Gobierno de la Provincia 
de Formosa substituirá al de la Nación 
en las obligaciones emergentes de las 
autorizaciones! que hubiera otorgado la 
Secretaría d« Estado de Agricultura * 
Ganadería (anteriormente -Ministerio d^ 
Agricultura* y pairad ería.>, para lü pro- 
secución de trámites de expediente* re* 
lacionados con concesiones o ampltaeiv 
nes do concesiones <ie aprovechamiento» 
de bosques fiscales, en jurisdicción de 
la misma, encuadradas en las disposi- 
ciones de los artículos 39 y 41 de la 
Ley 13.273. (Anexo X). 

Art. 1 0. — .La Administración Na, 
■cional de Basques transferirá ft la Pro- 
vincia de Formosa, tos estudies sobr» 
superficie» boscosas fiscales, ya finali- 
zados (Anexo XI, secetón a)- 

La Administración Nacional ds BO*- 
que» continpíu-A hasta su terminación ta¡t 
estudios forestales, de saperficrea beBaofl* 
sas fiscales, actualmente en ejeeucifti», 
los que serán transferidos a. la Premaeia 
d« Formosa, a sn .finalización. Anexo .TfiJ, 
sección h.. 

Art. 11. — i-a Administración Nacio- 
nal de Bosqnes transferirá inmediata* 
mente a la Provincia de Forr»osa>, t«a 
expedientes relacionados con aprobación 
de planes dw trabajo en propiedad pri- 
vada (Anexo XH>. 

Art. 12. ' — La Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería por inter- 
medio de la Administración Nacional d# 
Bosques, se compromete a: 

1" Prestar, a i-equirimiento de la Pro- 
vincia do Formosa, su colaboractófti 
asesoramiento y asistencia técnica 
para el mejor cumpiimiento de fe» 

acción forestal a desarrollar. ~" 

2' Mantener la realización de la» 
obras y estudios actualmente «s 
ejecución, previstas para la, Pro- 
vincia de Formosa. coordinando su 
acción, ftu tal sentido, con el go- 
bierno de la misma. 
Art. 18. — La Provincia de Formosa 
posibilitará la instalación de Estación** 
Forestales destinadas a la investigaciéa 
y experimentación, como asi también de 
Viveros para la multiplicación de espe~ 
ciea y i}ola,borará pitra facilitar la reali- 
zación de estadios de técnica y economía 
forestal por cnenta de la Administraefcé» 
Nacional de Bosques. 

Dado en Buenos Aires, a los wiirt« 
( 20) días del mes de octubre de mg 
novecientos cincuenta y ocho, en tres {31 
ejemplares de un mismo tenor y sol 
efecto. 

Bernardina O. Horne 

Secretario de Estado de Agri 
cultura y Ganadería de 

'i Nación .,„,... 

Latí GuCiiisfey, 

Gobernador 
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Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública 
DOCENTES 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
MENTAL. — . Apruébase equiparación 
de cargos. 

DECRETO N* 14.240 - Bs. As., 30|10¡59 

VISTA la Ley N» 14.473 y los De- 
cretos Nros. 7.170|S8 y 8.188¡ó9, por el 
cual el Poder Ejecutivo aprobó y re- 
glamento el Estatuto del Docente; y 
CONSIDERANDO: Que la citada Ley 
en su artículo 170, inciso e) establece 
Q.ue los beneficios relativos a remune- 
raciones y régimen jubilatorio estable- 
cidos por el Estatuto comprenden tam- 
bién al personal que cumple tareas do- 
centes en el Instituto Nacional de Sa- 
lud Mental; Que dicho personal se en- 
cuentra encuadrado dentro de los ar- 
tículos Nros. 163, 16,4 y 165 por las 
funciones y tipo de escuela en que cum- 
plen las mismas; Quedes imprescindible 
en consecuencia arbitrar los recursos 
pertinentes a los efectos de acordar 
los beneficios establecidos en la refe- 
rida Ley; Que teniendo en cuenta ia 
total insuficiencia crediticia del presu- 
puesto vigente del referido Instituto, co_ 
rresponde la incorporación de los mon- 
otes necesarios tendientes a hacer efec- 
tivo los beneficios que acuerda la Ley 
N? 14.473 en virtud ' de ^ no poder apli- 
car, los mismos por vía de reajuste tal 
como lo establece el artículo 6? del De- 
creto-Ley N» 16.990157-; Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decretf: 

Artículo l 9 — A mérito de lo dis- 
puesto por el articule» 177 de la Ley 
N* 14.473", apruébanse las equiparacio- 
nes de cargos que de acuerdo con las 
funciones asignadas a cada uno, han 
eido efectuadas por el Instituto Nacio- 
nal de Salud Mental, de conformidad 
con el detalle consignado en planillas 
anexas, estableciéndose para cada caso 
la nueva designación básica que le co- 
rresponde. 

Art. 2? — En uso de las facultades 
•conferidas por el artículo 179 de la 
Ley N 9 14.473, incorpórase a la Sec- 
ción Ira. — Presupuesto de Gastos — 
Título I. — Servicio* — {Sector 2) a) 
Erogaciones a financiar con recursos 
de Rentas Generales N9 1, Anexo: Obli- 
gaciones a cargo del Tesoro N» 31 del 
Presupuesto General de la Administra- 
ción publica Nacional para el ejercicio 

. 1958-1959 y de conformidad con el de- 
talle que figura en planillas anexas que 
forman parte integrante del presente 
Decreto, la suma de un millón tres- 
cientos nueve mil ciento veinticuatro 

"■sesos moneda nacional (m$n. 1.309.124) 
con destino a la aplicación de los be- 
neficios estatuidos por la Ley N9 14.473 
y reglamentada por los Decretos Nros. 
7.170158 y 8.1S8|59, según s a consigna 
a •continuación; 

Ejercicio 1957-195S lapso 

mayo a octubre $ 472.384 

Ejercicio 1958-1959 836,740 

Art. 3? — En virtud de la incorpo- 
ración dispuesta por el articulo 2', mo- 
dificase en la forma que se indica en 
las planillas anexas que forman parte 
Integrante del presente Decreto el 
cálculo de Kecursos para el ejercicio 
1958-1959, del Instituto Nacional de 
Salud Mental, Sector 1 - Sección Ira. - 
Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública N? 6. 

Art. 4* — Como consecuencia de lo 
dispuesto en el artículo 29 y 3*, mo- 
dificanse los presupuestos de Gastos del 
Instituto Nacional de Salud Mental, Sec- 
ción Ira. - Título I - Servicios (Sector 
2) ,c) Erogaciones a financiar con re- 
cursos de Organismos Descentralizados 
(Propios, contribuciones a cargo del 
Tesoro y otros ingresos) N9 5 del Pre- 
supuesto General de la Administración 
Pública Nacional para el ejercicio 1958- 
1959, Anexo: Organismos Descentrali- 
zados N 9 200 en Jurisdicción del Minis- 
terio de Asistencia Social y Salud Pú- 
blica N9 " 5, de conformidad con el 
detalle de las planillas anexas que for- 
man parte integrante del presente De- 
creto. 

Art. 5* — Autorízase al Instituto. Na- 
cional de Salud Mental y a la Conta- 
duría General de la Nación a reajustar 
las contabilizaclones existentes en las 
actuales autorizaciones crediticias en 
virtud a lo dispuesto en el presente 
decreto. 

Art. 6? — Déjase aclarado que la 
"Bonificación por peligrosidad'' insti- 
tuida por Decreto-Ley N* 1.188|5 8 se 
le liquidara sólo al personal Docente 
encuadrado en el Estatuto aprobado por 
Ley N 9 14.473 que presta efectivos ser- 
vicios en la Colonia Nacional de Oli- 
gofrénícos "Dr. Cerda", dependiente del 
Instituto Nacional de Salud Mental. El 
monto del beneficio de referencia que- 
da congelado en los importes liquidados 
para ese personal al 30 de abril de 
1958. A los agentes incorporados con 
posterioridad a la fecha antes citada 
o que se incorporen en lo sucesivo se 
Jes liquidará la suma mensual equiva- 
lente a la acordada por el concepto 
aludido a esta clase de personal. 



Art. 7* — Déjase establecido que los 
créditos correspondientes a la aplica- 
ción del estatuto del Docente quedan 
exceptuados del régimen vigente de 
economías aprobados por el Decreto 
N9 9.769J58. 

Art. 89 — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros 
Secretarios en los Departamentos de 
Asistencia Social y Salud Pública y de 
Economía, y firmado por el señor Se- 
cretario de Hacienda. 

Art. 9' — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial e Imprentas y pase al Tri- 
bunal de Cuentas de la Nación y Con- 
taduría General de la Nación a su» 
efectos. 

FRONDIZI — Alvaro Alsogaray. — 

Héctor V. Noblfa. — Guillermo W. 

Kleín. 



Secretaria de ¡Aeronáutica 

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTÍ-" 
GACIONES ESPACIAI/ES 

Créase. , 

DECRETO N9 1.164.-= Bs. As., 28|1|60 

VISTO el Decreto N9 11.145|58 
(B.A..P. N9 1.499), y el Expediente 

Número 66.000 Cde. 20 (S. A.j. 
atento a lo informado' por el Secreta- 
rio de Estado de Aeronáutica y lo pro- 
puesto por el señor Ministro Secretario 
en el Departamento de Defensa Nacio- 
nal, y CONSIDERANDO: Que los pro- 
gresos alcanzados en la exploración dei 
espacio cósmico, hacen aconsejable la 
intervención de nuestro país en este 
esfuerzo de colaboración internacional; 
Que la complejidad técnica que pre- 
senta esta materia, hace imprescindible 
la cooperación de las entidades nacio- 
nales — tanto privadas como públicas — 
en condiciones do aportar sus esfuer- 
zos útiles: Que sobre el particular, la 
Organización de las Naciones Unidas 
propicia la actuación pacífica de los 
Estados; Que en lo referente a tecno- 
logía e investigación del espacio, es 
preciso contar con un cuerpo asesor; 
Que aunque se encuentra ya creada la 
Escuela de Astronáutica, conviene darle 
una dependencia niás adecuada y al- 
cances más amplios en cuanto a su 
denominac'ón; Oue en razón d* ln ma- 
teria, corresponde ubicar a las activi- 
dades de esta naturaleza dentro del 
ámbito de responsabilidad de la Se- 
cretaría de Estado de Aeronáutica, en 
cuanto le concierne lo relittvo al es- 
pacio — considerado éste sin limitacio- 
nes — tal como lo determina la Ley 
N9 14.439, artículo 27, inciso 19), 

El Presidente do la Nación Argentino, 
Decreta: 

Artículo 1* — Créase, bajo la depen- 
dencia del Secretario de Estado de Ae- 
ronáutica, la Comisión Nacional de In- 
vestigaciones Espaciales. 

Art. 29 — Serán sus funciones: 

1') Asesorar al Poder Ejecutivo Na- 
cional, por intermedio del Secre- 
tario de Estado de Aeronáutica, 
en lo relativo a los problemas que 
plantea la actividad en el espacio 
cósmico, 

29) Propiciar y desarrollar, con fines 
pacíficos, investigaciones y tra- 
bajos tendientes al avance de es- 
ta rama del conocimiento hu- 
mano. 

39) Contratar la realización de estu- 
dios, investigaciones y trabajos 
— teóricos y prácticos — con en- 
tidades estatales, privadas y per- 
sonas físicas — del país y del ex- 
tranjero. 

4*) Celebrar convenios de colabora- 
ción con instituciones públicas o 
privadas, argentinas o extranje- 
ras. 

59) Estimular el intercambio de téc- 
nicos. 

69) Proponer el otorgamiento de be- 
cas de capacitación. 

79) Proponer la concurrencia de per- 
sonal a cursos de perfecciona- 
miento que se realicen en el ex- 
tranjero. 

Art. 3' — La Comisión Nacional de 
Investigaciones Espaciales so compondrán 
de un (1) presidente y dieciocho (18) 
vocales. Sus miembros serán nombrados 
por el Secretario de Estado de Aeronán 
tica, conforme al siguiente procedi- 
miento: 

19 Un presidente y seis vocales, cua- 
tro de loa cualea deben represen- 
tar a: 

a) Instituto Aerotécnico. 

b> Instituto de Derecho Aeronáutico. 

e) Servicio Meteorológico Nacional. 

d) Instituto Nacional de Medicina 
Aeronáutica. 

29) Tres -vocales propuestos por; 

a) Secretaría de Estado de Guerra. 

b) Secretaría de Estado de Marina. 

c) Instituto de Investigaciones Cien- 

tíficas y Técnicas de las Fuerzas 
Armadas. 
3») Dos vocales, de ternas propuestas 
por: 

a) Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 



b) Consejo Nacional de Investi- 
gaciones Científicas y Técnicas. 
49) Kioto vocales, &e ternas propues- 
tas por tres universidades nacio- 
nales y cuatro entidades cientí- 
ficas privadas, cute el Secretario 
de Iterado de Aeronáutica deter- 
mino. 
Art. 49 — Los organismos nacionales 
requeridos por la Comisión Nacional do- 
Investigaciones Espaciales, le prestarán 
la mayor colaboración compatible con 
los medios con que ellos cuenten. 

Art. 59 — Es de competencia del Se- 
cretario de Aeronáutica lo siguiente: 
1«) Con relación -a la Comisión Na- 
cional de Investigaciones Espa- 
ciales: 

a) Establecer las normas que re- 
gularán su funcionamiento. 

b) Fijar su plan de acción. 

2») Con relación a loa miembros de 
la Comisión de Investigaciones 
Espaciales: 

a) Determinar el régimen para 
su renovación. 

b) Proponer" .al Poder Ejecutivo 
con intervención de la Secre- 
taría de Hacienda, el concepto 
y monto do las retribuciones 
a asignárseles. 

Árt. 69 — Modifiqúese la denomina- 
ción de la Escuela de Astronáutica — 
crpada por Decreto N9 H.145|58 (B. A. 
>. ,l,tí)Q) — mi- la ■' ' ^ t'tnto Naeif^nl 
de Astronáutica, con dependencia orgá- 
nica de la Comisión Nacional de Inves- 
tigaciones Espaciales. 

Art. V — Los gastos que requerirá el 
■ urfcibna miento de la Comisión quef-e 
¿rea, serán atendidos, durante el co- 
rriente ejercicio, con cargo a los cré- 
litoa que por el Presupuesto General 
tiene autorizados la Secretaría de Esta- 
do de Aeronáutica. 

Los recursos con que contará la Co- 
misión Nacional de Investigaciones Es- 
paciales en los ejercicios futuros, serán 
üjados anualmente, dentro dt-l Pi 
puesto General de Aeronáutica, por la 
Ley de Presupuesto General de la Na- 
ción. 

Art. 89 — El presente decreto aera, 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios de Estado de Defensa Nacio- 
nal y Economía, y firmado por los se- 
ñores Secretarlos de Estado de Hacien- 
da y Aeronáutica. 

Art. 99 Comuniqúese, tome nota la 

Contaduría General de la Nación, dése 
a la Dirección General del Eoietín Ofi- 
cial e Imprentas, vuelva a la Secreta- 
ría de Estado de Aeronáutica para su 
publicación en Boletín Aeronáutico Pú- 
blteo y archívese. 

FRONDIZI. — Justo p. Villar. — Ra- 
món A'. Abrahín. — ' Guillermo W. 
Klein. — Alvaro Alsogaray. 



Secretaría de Conaereio 
INSTITUTO NACIONAL DEL TE. 

Modificase el artículo 2», Inciso j) del 
decreto N* 4.590 1 5». 

DECRETO N» 1.168. — Bs. As., 28|1|60. 
VISTO: el expediente N' 4O2.503ÍC0 
de la Secretaría de Estado de Comer- 
cio, y CONSIDERANDO: Que el ar- 
tículo 2», inciso j) del Decreto , número 
4.590|59, reglamentario de la Ley 14.516 
de creación del Instituto Nacional del 
Té, hace obligatoria la concurrencia d¿ 
la totalidad de los miembros titulares 
o sus respectivos suplentes para la cons- 
titución inicial del Directorio del Insti- 
tuto; Que habiéndose cursado con la 
debida anticipación las invitaciones para 
la reunión inicial, que debió efectuarse 
el día 15 de enero de 1960 en la ciudad 
de Oberá (Misiones), no pudiendo concu- 
rrir dos representaciones: Que la repe- 
tición de un hecho similar podría dila- 
tar en demasía la constitución del Ins- 
tituto Nacional del Té en perjuicio de 
las medidas de orden económico que 
urgentemente debe adoptar; Por ello y 
lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Comercio, 

El Presidente dio la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 19 — Modificase el artícu- 
lo 2*, inciso j) del Decreto N* 4.590|59 
en la siguiente- forman La constitución 
inicial del Directorio del Instituto Na- 
cional del Té podrá hacerse efectiva 
con la concurrencia de no menos de 
nueve de los miembros titulares del 
mismo o del correspondiente suplente, 
en ausencia o impedimento de alguno 
de ellos. 

Art. 29 — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros 
Secretarios en los Departamentos de 
Economía y del Interior y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de 
Comercio, de Agricultura y Ganadería 
y de Finanzas. 

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial o Imprentas y archívese. 

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — 
Alfredo R. Vitólo. — Carlos A. Juni. — 
Ernesto Malaccorto. — Eustaquio A. 
Méndez Delfino. 



Secretaría de Comeré*» 

COMISIÓN REGULADORA DE LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIO 
DE LA YERBA MATE 

Miembros. 

DECRETO N» 1.175. — B.3. A3,, 2S|1¡69« 

VISTO que procede completar la in- 
tegración de la Comisión Reguladora da 
la Producción y Comercio de la Yerb» 
Mate, Ley N» 12.236; y CONSIDERAN. 
DO: Que de acuerdo con lo establecida 
en el artículo 2» de la Ley N» 12.236 ha 
sido presentada la terna respectiva do 
ios productores, así como la propuesta 
del Banco do la Nación Argentina para 
reemplazar a su actual representante; 
Por ello y atento lo informado por la 
Secretaría de Estado de Comercio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta : 

Artículo 1*. — Dosígnanse miembros 
de la Comisión Reguladora de la Pro- 
ducción y Comerció do la Yerba Mate, 
Ley N Q 12.236 en representación de loa 
productores a D. Vicente Rinaldi y por 
el Banco de la Nación Argentina a D. 
Manuel Alfonso Guzmán. 

Art. 2'. — El presente decreto seríí 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario' en el Departamento de Economía 
y firímado por los señores Secretarios da 
Estado de Comercio y de Finanzas. 

Art. 3'. — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se- 
cretaría de Estado de Comercio. 

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — 

Carlos A. Jani. — Eustaquio Méndez 

Delfino. 



Secretaría de Agricultura y Ganadería 

EMPLEADOS — ESCALAFÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARQUES NACIONALES. 

Modificante las planillas anexas al 
decreto N' 14.032(59, aprobando el 
escala Tona miento do su p?rsonal. 

DECRETO N* 1.176. — Bs. As., 28[Ü60. 

VISTO: Que por decreto N? 14.032 del 
30 de octubre de 1959, se aprobó el 
agrupamiento de funciones en los gru- 
pos y clases del Escalafón del Personal 
Civil de la Administración Nacional, 
correspondiente a la Dirección General 
de Parques Nacionales de la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería 
de la Nación, y CONSIDERANDO: "Qua 
estando comprendido en la norma ante» 
citada, personal de dicha Repartición qua 
cumple funciones con carácter perma- 
nente en los Parques y Reservas Nacio- 
nales, se hace necesario proceder igual- 
mente a su encasillamiento, ya que no 
fué incluido en el citado decreto núme- 
ro 14.03211959; por ello y atento lo pro- 
puesto por el señor Secretario de Estad» 
de Agricultura y Ganadería de 1» 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 19 — Modifícanse las plani- 
llas anexas al decreto N9 14.032|195.í¿! 
por el que se aprobó el escalafonamíen-' 
to del personal de la Dirección General 
de Parques Nacionales de la Secretaria) 
de Agricultura y Ganadería de la Na- 
ción, las que quedan fijadas de acuerdV 
con los totales que se indican en taa 
planillas adjuntas. 

Art. 2* — A los efectos de la creación 
de los cargos presupuestarios y pertl-:} 
nentes y de la ubicación del personal 
que revista a la fecha en el Organismo' 1 
a que se refiere el artículo 1* del presen-*! 
te decreto, en los grupos y clases apro- 
bados en el mismo, se dará intervención 
previa a la Secretaría de Estado de Ha- 
cienda de la Nación. 

Art. 3° — El presente decreto sera 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario de Eatado en el Departamento de 
Economía y firmado por los señores Se- 
cretarios de Estado de Agricultura f 
Ganadería y de Hacienda de la Nación, 

Art. 4' — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, tome conocimien-; 
to la Secretaría de Estado de Agricul-' 
tura y Ganadería y el Tribunal de Cuen- 
tas de la Nación, pase a la Secretarí* 
de Estado de Hacienda para su registr» 
en la Dirección General del Servicio CH 
vil de la Nación y archívese. 

FRONDIZI. — Alvaro Alsogaray. — ■ 
Ernesto Malaccorto. — Guillermo W. 
Klein. 



Secretaría de Agricultura y Ganadería» 
EMPLEADOS 

ESCALAFÓN. — DIRECCIÓN GENE- 
RAL DE OBRA SOCIAL. — Aprué- 
base agrupamiento funcional. 

DECRETO N« 1.177. — Bs. As., 28¡1|60« 

VISTO lo dispuesto por el artículo 4« 
del Decreto N» 9.530 del 7 de noviem- 
bre de 1958 que establece la obligación 
por parte de loa distintos Ministerio* 
Secretarías de Estado, etc., da proceder*/ 
a la ubicación de fundones del perso-, 
nal conforme r. las. disposiciones conté* 
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i «idas en dicho decreto, y CONSLDH- 
■ItANlX): Que la precitada ubicación de- 
bo realizarse sobre la base de la planta 
efectiva del personal de que disponen 
:]Ofí distintos servicios; Q.¿e habiéndose 
■propuesto la ubicación de funciones de 
triarte del personal dependiente de la 
¡Secretaría de Estado de Agricultura y 
Ganadería do la Nación, corresponde 
¡aprobar el agrupamiento do las mismas 
en las clases y grupos programados; Por 
joilo y atonto lo propuesto por el señor 
¡Secretario de Estado de Agricultura y 
¡Ganadería do la Nación, 

El I' res ¡tiente de la Nació» Argentina, 
Decreta: 

' Artículo 1°. — •■ Apruébase el agrupa- 
miento de funciones en los grupos y 
'clases, que dan cuenta las planillas ane- 
xa», correspondiente al personal que a 
¡la fecha revista en la .Dirección Gene- 
ji-at.da Obra Social de la Secretaría de 
¡K:xado de Agricultura" y Ganadería de 
la Nación. 

Art. 2\ — Como consecuencia del 
ag rapamiento de funciones aprobado 
Ipor el artículo anterior .y previa crea- 
ción de los cargos presupuestarios per- 
tinentes, la autoridad ministerial corres- 
pondiente propondrá al Poder Ejecuti- 
vo, con intervención do la Secretaría de 
Estado de Hacienda, la designación del 
personal a que se. reficr; el artículo 1' 
fiel presente decreto en. los grupos y 
clases aprobados por el mismo. 

í Art. 3". — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Economía 
¡y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Agricultura y Ganadería y de 
Hacienda de la Nación. 

Art. 4". — Comuniqúese, publique.se, 
dése a la Dirección General del Boletín 
.Oficial e Imprentas, tome conocimiento 
'el Ministerio de Economía, Secretaría de 
¡Estado de Agricultura y Ganadería y 
ol Tribunal de Cuentas de la Nación, pa- 
se a la Secretaria do Estado de Hacien- 
icla para su registro en la Dirección Ge- 
jueral del Servicio Civil de la Nación y 
(archívese. 

ERONDIZI. — Alvaro Alsogaray. 

Guillermo W. Klein. — Ernesto 

Malaecorto. 



' Secretaría de Guerra 
rffcSTICIA MILITAR 
Jue*. 

DECRETO N« 1.171, — Bs. As., 28|1(¿0. 
VISTO lo informado por el señor Se- 
cretario de Estado de Guerra y lo pro- 
puesto por el señor Ministro Secretario 
'en el Departamento de Defensa Nacio- 
3¡al en expodiente N« 15.060¡60 Cde. 5 
|(S. G.), 

3SI FresWtento de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo 1». — Nómbrase Juez de íns- 
ttrucción Militar del Comando de la 1. 
tnivisión Blindada (Juzgado N* 29), al 
Coronel D. César Clemente Fragni, dd 
I. I. C. y T. F. A., quien deberá prestar 
el juramento que, prescribo el artículo 88 
'de i Código de Justicia Militar (R. L. 
M, 2), anta la autoridad de quien de- 
penda o e» cuya jurisdicción desempeñe 
sus funciones. 

Art. ?». — El presonte decreto será 
roírendado por el señor Ministro :" -re- 
Itario en el Departamento de Defensa 
[Nacional y firmada por el señor Secre- 
torio de Estado do Guerra. 
1 Art. 3'. — Comuniqúese, dése a 1™ Di- 
lección General del Boletín Oficial e Im- 
prentas, publiques© en síntesis en Bole- 
jtín Público de la Secretaría do Guerra 
¡y vuelva para cu archivo al Ministerio 
Secretaría de Defensa nacional (Secre- 
taría de Estado de Guerra, Dirección 
• Ge.ii oral del Perronal). 
ERONDIZI. — Justo r. Villar. — - Rodol- 
fo A. Larcher. 



Ministerio del Interior 

f'HOMENAJE 

' Durante Ja permanencia del Presiden- 
te de México autorizan a Izar la ban- 
ilnra mexicana con lti arseiitin» y a 
engalanar con ambas edificios y auto- 
móviles. 
DECRETO N» S63. — Bs. As., 25|I|6Q. 
VISTO el expediente N« 547-R-1960, 
ppor el que ol Ministerio de Relaciones 
¡Exteriores y Culto da traslado de la no- 
li a do la Embajada de los Estados Uni- 
Srios Mexicanos por la que, haciéndose 
joco de loa deseos de los residentes y 
¡Bimpatiaante» del país hermano, solicita 
>*<-: autorice a enarbolar su bandera jun- 
jto con la argentina, durante el período 
Comprendido entre el 24 y el 27 de ene- 
so tío «SO, 

301 Presidente de la Nación Argentina,. 
Decreta: 

•' Artículo l p . — Durante la permanen- 
cia en esta Capital del Excmo. señor 
¡Presidente de !•♦. Estados Unidos Mexi- 
canos, doctor AdoMo Lopes Mateos, au- 
torízase a laar en todo el país la ban- 
dera mexicana oonJujstanaente <mh» la as- 
■genttna, como así también a engalanar 
«;on anilras edificios y automóviles pri- 
mados. 



Art. 2'. — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios en lo.s Departamentos del In- 
terior y de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 3'. — Comuniqúese, publíqueso, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial c Imprentas y archívelo. 

FROND1ZI. — Alfredo 1¡. Vílolo. — 
Diógencs Taboada. 



Ministerio de líe-lacones Exterior»?» 
y Culto 

HUÉSPED OFICIAL 

Declárase huésped of'e'al al represen- 
tante de una Compañía de aGaeión 
británica. 

DECRETO X« 1.37!. — Bs. As., 2¡2;60. 

VISTO la próxima llegada a la Re- 
pública del señor Presidente de la Bri- 
tish O verseas Aii-ways Corporation. Sir 
Gerard d'Erlanger y CONSIDERANDO: 
Que es motivo de viva satisfacción pa- 
ra el Gobierno Argentino" la presencia 
en la República del representante de 
la citada Compañía de Aviación Britá- 
nica, 

El Presidente de la Na©:ón Argentina, 
Decreta : 

Artículo 1». — Declárase huésped ofi- 
cial del Gobierno Argentino, mientra» 
dure su permanencia en el país, al ^e- 
fior Presidente de la Brltish Overseaos 
Airways Corporation, Sir Gerard d'Er- 
langer. 

Artt 2". — Los gastos que demanda el 
cumplimiento del presente decreto se 
imputarán a: 2 — 1 — 2 — 9 — 5 — 
— 7 — - 3S — — — 272 en el 
Presupuesto General de la Nación pa- 
ra el ejercicio 1 95 9 ¡60. 

Art. 3*. — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Secre- 
tario en el Departamento de Relacio- 
nes Exteriores y Culto. 

Art. 4". — Comuniqúese, dése a la Di- 
rección General del Boletín Oficial e 
Imprentas, publíquese y archívese. 

FRONDIZI. — Diógcnes Taboada. 



ASOCIACIÓN PROPESÍONAii 
I DE TRABAJADORES 

I SINDICATO ÚNICO DE ENCARGA- 
[ ! i)OS Y AYUDANTES DE CASAS DE 

11 K NT A S.U.E.Y.A.C.R. — Reíor- 

fori.ua do estatutos. 

RESOLUCIÓN N" 4G 

Buenos Aires, 28 de enero de 1960. 
VISTO la solicitud presentada por el 
"Sindicato Único de Encargados v Ayu- 
dantes de Casa* d e Renta (S.U.E.Y. 
Y . A . O . R . ) en el Expediente número 
49.316|45, y CONSIDERANDO: Que el 
Sindicato Único de Encargados y • Ayu- 
dantes de Casas de Renta (S.U.E. Y. 
A.C.R.l, goaa de personería gremial 
otorgada según lo dispuesto 'cu la Ley 
X? 14.455; Que las reformas introdu- 
cid. :s a sus estatutos sociales, se han 
realizado conforme a. las disposiciones 
legales vigentes; Por. ello. 
El Ministro <lc Economía, Interinamen- 
te a c*urgo de Trabajo y S^amiüPidad 
■ « Si>?tal, tlesuelve: 

Artículo 1? — Apruébense las refor- 
mas introducidas a los estatutos socia- 
les del Sindicato Unfco de Encargados 
y Ayudantes de Casas de Renta (S.U. 
E.Y.A.C.R.), en la forma obrante de 
fojas cuatrocientos 'ñés (402) a cuatro- 
cientos veintiuno ('421). 

Art. 2'' — Comuniqúese, publíquese, 
fecho, archívese. 

Alsogaray, 



Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto 

MISIÓN OPICIAE 

CONFERENCIA DE REPRESEN'- 
! TANTES DE BANCOS CENTRALES 
— MONTEVIDEO — Desígnase re- 
presentante. 

DECRETO N" 94S. — Bs. Aires, 26¡,l¡3<> 

ATENTO al desarrollo que ha toma- 
do la consideración del problema de los 
pagos para la eventual Zona de Libre 
Comercio en América Latina durante 
el curso de la Conferencia de Repre- 
sentantes Gubernamentales de Bancos 
Centrales de Argentina, Bolivia. Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, que 
se está celebrando en la ciudad de Mon- 
tevideo desde el 12 de enero del año en 
curso; y CONSIDERANDO: La reper- 
cusión que el resultado de dicha Con 
ferencia tendrá sobre la Reunión Piñal 
de la Conferencia Intergubernamental 
que para la conclusión del Tratado Co- 
mercial sobre Zona de Libre Comercio 
habrá, de celebrarse en ía primera quin- 
cena de febrero próximo; 

El Presidente fie la Nación Argentina 

Decreta: 

Artículo 1* — Desígnase a S. E. el 
señor Ministro Consejero, doctor D. 
Arnaldo T. Musich para asistir a Vi 
Conferencia de Representantes de Ban- 
cos Centrales que se celebra en la ciu- 
dad de Montevideo para considerar el 
problema de los pagos en el interior do 
la Zona de Libre Comercio en proceso 
de negociación por los Gobiernos de. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para- 
guay, Perú y Uruguay. 

Art. 2? — Asígnase al citado funcio- 
nario en concepto de compensación por 
todo gasto ]a suma diaria d© treinta 
(30) dólares estadounidenses, teniendo 
en cuenta que la misión tendrá una 
duración aproximada de siete (7) días. 

Art. 3? — - Por el Ministerio- de Rela- 
ciones Exteriores y Culto se extenderán 
el pasaporte y las órdenes de pasaje co- 
rrespondie ntes . 

Art. 4" — Los gastos que demandw 
el cumplimiento del presente decreto 
se imputarán a: 2 — i — 2 — 9 — 5 
— — 7 — 38 — — — 269 del 
Presupuesto de la Administración Pu- 
blica Nacional para el Ejerció 1 *-*&-. 

Art. 5$ — El presente decreto s«.rá 
refrendado por los. señorea Ministros 
Secretarios en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto y de 
Economía y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Hacienda y 
Finanzas, 

Art. <¡? — Comuniqúese, publíquess, 
dése a la Dirección General del .Boletín 
Oficial e Imprentas y archívese. 

ERONDIZJ. — Diógcnes Tab.oada. — - 
Alvaro Alsogaray. -— Eustaquio A. 
Méndez Delfinó. — Guillermo W. Klein. 



ESTATUTO, SOCIAL 

CAPITULO I 
Declaraciones t\e Principios 

Siendo indispensable la necesidad de 
mejorar las condicicvne» de vida, tanto 
en el orden moral, como en el material 
de los integrantes' del gremio, el Sin- 
dicato se propone agrupar en su seno 
a todos los trabajadores que se desem- 
peñen en Edificio» de Renta, e iniciar 
la lucha por su mejoramiento, a fin 
de conseguir que ¡:us integrantes se co- 
loquen en el verdadero plano a que to- 
do hombre que trabaja tiene derecho, 
tales como: derecho a trabajar, a una 
retribución justa, a la capacitación, a 
condiciones dignas de trabajo, a ia pre- 
servación de la salud, al bienestar, a la 
seguridad social, a la protección a la 
familia al mejoramiento económico, a la 
defensa de loa intereses' profesionales, a 
la asistencia, a la vivienda, a la alimen- 
tación, al ve-tido. al cuidado de la sa- 
lud física, al cuidado de la moral, al 
esparcimiento, a la tranquilidad y al 
respeto. Para ello, luirá uso de todos 
los recursos propios y de los que le 
acuerden las leyes, haciendo presente 
ante todos los asociados que para con- 
seguir esta finalidad es necesario tener 
como base una organización sólida, po- 
tente, disciplinada y responsable. Ex- 
cepto estos propósitos y los que con 
ellos sean compatibles, este sindicato 
no defiendo otros principios. 

Denominación y Domicilio 
Artículo 1° — En la ciudad de Bue- 
nos Aires, Capital de la República Ar- 

, gentina, a los dos días del mes de oc- 
tubre del año mil novecientos cuarenta 
y dos, se constituye el Sindicato Único 
de Encargados y Ayudantes de Casas 
de Renta (S.U.E.Y.A.C.R.), por re- 
solución de la Asamblea General Or- 
dinaria del día 8 de enero de lí»5t, Sin- 
dicato Único de Trabajadores de Edi- 
ficios de Renta y en adelante, por re- 
solución de la Asamblea General Ex- 
traordinaria del día 6 de mayo de 19 59, 
Sindicato Único de Trabajadores de 
Ed-ificos de Renta y Horizontal y cons- 
tituye su domicilio legal en la Capital 
Federal, Juncal 13 04, que reúne en su 
seno a todos los trabajadores de edifi- 
cios de renta de la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires, hasta los 60 ki- 
lómetros, como ser: Mayordomos, En- 
cargados, Encargados Generales, Encar- 
gados Ayudantes, Suplentes, Peojnss de 
Limpieza, Ascensoristas, Encargados de 
Garages en casas de renta. Serenos elec- 
tricistas. Telefonistas, Albañiles, Car- 
pinteros, Mecánicos, Herreros, Pintores, 
Plomeros, Foguistas, Enceradores, Cloa- 
quisCis, y todos aquellos trabajadores 
de distintas especialidades que realicen 
tareas directas por cuenta del emplea- 
dor, propietario, administradores o en- 
cargado del edificio. a) El Sindicato 
Único de Trabajadores de Edificios de 
Renta y Horizontal (S. U.T.E.R. H. ), 
lo Sonstituye como su nombre lo indica, 
los trabajadores de los edificios de renta, 
sin distinción de sexos y de él no podrán 
formar parte como socios activos, nin- 
guna otra clase de empleados y obreros. 
Art. 2 ? — A los efectos de lo esta- 
blecido en el articulo precedente, se 
considera ayudante a todas las perso- 
nas que en forma habitual y exclusiva 
efectúen trabajo auxiliar remumerado 
en edificios de renta. 

Art . W — Propósitos: KI Sindicato se 
propone: a) Reunir en su s»m, a to- 
dos los trabajadores de edificto» de ren- 

[ ta de la Capital Federal y Gran Bue- 
nos Aires, hasta ios 60. küóuietroa de 
acuerdo eon la declaracin de principios 
y ayudar la creación de eatidades simi- 
lares en todas las ciudades de la Repú- 
blica donde fuera necesario; b) Mante- 
ner y fomentar las relaciones con las 
organizaciones obreras y culturales, a 
fin de establecer y afianzar una inteli- 
gencia c-omún en beneficio de la clase 
traba judoi-a: <) Practicar la nymla mu- 
tua entre los asociados; d) Luchar 



siempre en el más puro terreno sociil 
y económico, resolviendo sus diferen- 
tes problemas, con y'uiencs estén direc- 
ta o indirectamente frente a nosotros; 
propietarios, administradores o quienes 
lo representen; e) El Sindicato propen- 
derá a la realización de estos propósi- 
tos, mediante la fuerza de la unión or- 
ganizada, la propoganda constante y el 
desinterés privado de los socios, po- 
ní indo en práctica para ello, todos loa 
¡iicdtos en su alcance que en modo 
¡ilsunu contradigan las leyes del país. 
CAPITULO II 
Do los Socios 
Arf . 4^ — Habrá dos categorías de 
socios, a saber: Activos y Benefactores. 
Art. 5° — Podrán ser socios activos 
todos los trabajadores de edificios de 
renta, en ejercicio activo de su profe- 
sión. 

Art. ti'-' — Para «ingresar como aso- 
ciado al Sindicato e¿ solicitante deberá 
llenar la solicitud qpe se le entregará 
a ese fin. Llenado ese requisito se pu- 
blicará en secretaría^ el nombre del so- 
licitante y el propo-pente si lo hubiera 
a fin de que los asociados puedan hacet 
observaciones. Luego pasará a conside- 
ración de la Comisión Directiva y sí c! 
solicitante fuera aceptado, recibirá el 
carnet respectivo. , 

Art. T> — - PodrS^j ser asociados be- 
nefactores todos aquellos que habiendo 
sido asociados activos del Sindicato, de- 
jaran por' cualquier causa de pertenecer 
al gremio y desearen" seguir prestan.la 
su concurso a la organización, a) Es 
indispensable para ¡íer socio benefactor 
haber sido trabajador de •-•asas ele ren- 
ta, afiliado al Sindieafo; b) Podrá, asi- 
mismo, ser socio benefactor el cónyuge 
que complementa al trabajador en edi- 
ficios de renta afiliado al Sindicato, con 
derecho a disfrutar de los beneficios 
sociales que otorga ía organización. 

Art. 8« — Siempre que s« hable en 
estos estatutos de socios, entiéndase co- 
do activo, si no se especifica claramen- 
te lo contrarío. 

Art. 9? — Todo socio activo que de- 
jare de efectuar tarc.is en Edifícort d© 
Renta y Horizontal, podré continuar 
siendo socio de e»ta categoría, mien- 
tras no efectúe trabajo de otra natu- 
raleza: a) Será dado de baja o pasará 
a la categoría de socio benefactor si 
así lo solieita e inmediatamente de com- 
probarse lo contrario: b> Mientris no 
efectúe trabajo, no le serán cobrada» 
las cotizaciones ni así lo » vuelta y com- 
prueba; c) Kl socio encuadrado en las 
disposiciones del inciso a> que volviera 
a efectuar tareas en Edificios de Ren- 
ta, podrá, solicitar su reingreso al Sin- 
dicato, recobrando la antigüedad que 
tenía al ser dado de baja y también 
podrá recobrar su número de matrícula, 
si se encontrara disponible, siempre 
que su conducta no merezca reproba- 
ción de la entidad. Si en el mismo caso 
hubiera seguido siendo afiliado como so- 
cio benefactor, podrá pedir su reingre- 
so a la categoría de sooio activo, en- 
tendiéndose que en eirte caso no ha 
perdido su antigüedad ni el número do 
matrícula. 

Art. 10. — Todo asociado que adeu- 
de tres mensualidades sersV considera- 
do moroso y no tendrá derecho a nin- 
gún beneficio que el Sindicato acuerda 
a sus afiliados. Eos socios morosos se- 
rán dados de baja anualmente, pudién- 
dose solicitar su reintegro siempre que 
abone las tres mensualidades adeuda- 
das en su oportunidad, a) Si reincidie- 
ra en su morosidad no podra reinaros. ir 
más al Sindicato. 

CAPITULO III 
Deberes de los Socios 
Art. 11 . — • Son deberes de ios so- 
cios; a) "Velar por el decoro, la moral 
y el orden del Sindicato, dentro del lo- 
cal social y fuera de él; b) El solo 
hecho del ingreso como socio inipiiea 
el conocimiento absoluto de estos es- 
tatutos y el acatamiento a todas Ja* 
resoluciones que se dicten en conse- 
cuencia; e) Desempeñar dentro do sus 
posibilidades las tareas que se le enco- 
mienden y colaborar con los fin. s s y 
propósitos de la Organización; d) Abo- 
nar regularmente la cuota mensual; e) 
lín caso de renuncia, ésta deberá comu- 
nicarse J»or escrito a la seeretarri, de- 
biendo el socio estar al día con tesore- 
ría;- f) Darán cuenta, asimismo, -l tí to- 
do cambio de domicilio. 

CAPITULO IV 
Dereiitío ite los Socios 
Art. j2. — Son éeréchos de los so- 
cios: a) Recibir y participar de los be- 
neficios qu e el Sindicato preste a sus 
asociados de acuerdo con el estatuto; 
b) Elegir a Io« asociados «pje considere 
más capacitados para integrar la Comi- 
sión Directiva y ser elegida para for- 
mar parte de la misma; c) Asistir y 
hacer uso do vos y voto en las: asam- 
bleas; d) Presentar por escrito cual- 
quier idea a consideración de la Co- 
misión Directiva,, sea ella en Horma --da- 
proyecto o iniciativa, que considere &•>' 
[ o de interés para el Sindicato; e) To 
j do socio del Sindicato tiene derecho » 
j informarse del estado social, para- elh) 
¡ pedirá al Secretario General los iftEoi- 
mes que necesiten y si no estuvií'wsn 
I conforme con los que le proporcionen, 
¡ podrá solicitar ia vista de los libros .-n 
> que desee verificar lo que fuese de iii- 
j teros, en presencia, del Secretario (a>< 
• neral Si desea realizar una consulta 
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:■' detenida en alguno de los libros, po- 
drá hacerlo en secretaría, previa auto- 
rización de la Comisión Directiva; f) 
Exigir cuenta de sus actos a la Comi- 
sión Directiva en las asambleas, hacer 
uso ele la biblioteca en los caaos en que 
fuera necesario. 

Art> 13, — Los socios benefactores 
» deberán cumplir con los deberes esta- 
blecidos en el artículo 12 de este esta- 
tuto y tienen los siguientes derechos: 
a) Concurrir al local social; t>> H*cer 
■uso de la biblioteca social; c) Gozar de 
los beneficios sociales establecidos por 
el Sindicato. 

CAPITULO V 
Disciplina 

Xrt. 14, — La. Comisión Directiva a 
fin de conservar la disciplina entre los 
asociados, podrá, imponer las sanciones 
de amonestación, suspensión, de uno a 
tres meses y suspensión con carácter 
de «xpulsión hasta la primera Asamblea 
General Ordinaria que «e realice. 

Art. 15. — Las peinas 4e suspensión 
de uno ó tres meses, la impondrá la Co- 
misión Directiva de la manera que lo 
jiwgue conveniente, de acnerflo con la 
gravedad d» Ja taita cometida y tenion- 
dto en cuenta que deberá considerar 
arrayante la reüicideiicla o i-epetición de 
la falta. En 0S*o» caifas y a íhs de pro- 
ceder con la más estricta Justicia de- 

jKsi-á dar al asociado amplia oportunidad. 

de defenderse y preséstaa- la* testigos -y 
pruebas de descareo qi»e conaiflere opor- 
tuno ofrecer: 

a) En las penas de, suspensión el aso- 
ciado perderá el, goce de sus dere- 
ches no así la obligación dé cum- 
plir con «os deberes durante el 
cumplimiento de la penalidad. 
Art. 16. — Constituirá motivo de ex- 
pulsión o suspensión: 
a) La violación consciente de los Es- 
tatutos, de las - resoluciones de tes 
Asambleas, o de la Comisión Di- 
rectiva; 
») Cometer fcüta gmv* que a juicio 
de la Comisión Directiva afecte la 
buena marctaa o estabilidad -del 
Sindicato: 
c) La intemperancia habitual o con- 
ducta inmoral; 
-d) La defraudación o tentativa de 
defrauaaeión_al Sindicato en -sus 
propiedades o dineros; 
e) El uso indebido e inmoral de las 

facultades conferidas; 
f> La difamación a la Institución o 
injustamente a los miembros de 
la Comisión Directiva en el ejer- 
cicio de sus funciones; o ejercer 
propaganda verbal o escrita que 
tienda a desprestigiar a la Entidad; 
g> Ejercer continuada o sistemática 
violencia en las Asambleas, reu- 
niones o actos electorales era- 
'**■ pisándola para impedir la regular 

celebración de las mismas o llegar 
a las vías del hecho- 
Art, 17. — Si se comprobara la de- 
fraudación o tentativa de defraudación 
a la Entidad y el causante fuera expul- 
sado por la Asamblea, no podrá rein- 
¿rosáis, jamás al Sindicato: 

a) Si el socio expulsado lo fuera por 
otras causas podrá reingresar co- 
mo socio nuevo, siempre que una 
Asamblea así lo resuelva, con los 
votos de ias 3j3 partes de los socios 
presantes; previa inclusión del 
asunto en el Orden del Día de la 
misma, entendiéndose que no re¡- 
cobrará su antigüedad ni volverá. 
a gozar de los derechos que la 
misma le otorga. 
Art. 18. — El socio a quien la Comi- 
sión Directiva aplique pena ¡de suspen- 
sión podrá apelar ante la Asamblea, si 
la considera injusta, a tal efecto solici- 
tará a la Comisión Directiva, la inclusión 
de la consideración del asunto en el 
Orden del Día. de la Asamblea, para 
que la misma decida aun en el caso de 
que hubiere cumplido la pena a fin 
de que si el fallo de la Asamblea le 
fuera favorable, no figure la suspensión 
en su legajo personal la Comisión Di- 
rectiva está obligada a acceder al pe- 
dido del interesado en -estos casos y (-1 
~~ mismo podrá asistir a la Asamblea que 
lo juzgue a efectos de hacer su defensa: 
a) Toao asociado suspendido con ca- 
rácter de expulsión podrá partici- 
par personalmente de la Asamblea- 
que lo juzgue, y efectuar su de- 
fensa y tiene derecho a presentar 
pruebas y testigos en su descargo. 

CAPÍTULO vi 
Capital Social 

Art. 19 — El capital social se formará: 
.a) De las cuotas mensuales; 
to) De la producción de avisos del 

Periódico Gremial; 
c) De las donaciones al Sindicato; 
a) De las recaudaciones obtenidas en 
festivales efectuados con ese fin 
por el Sindicato; 
e) Y de los intereses acumulados del 

capital social. 
Art. SO. — Todos los asociados del 
Sindicato, abonarán una cuota mensual 
detct-Ti.inada por 1n Asamblea. En caso 
de ser necesario aumentarla, la Comi- 
sión Directiva. i<oi*"iHa.rf n la Asamblea 
» a los efectos de su aprobación. 



CAPITULO VII 
Dirección y Administración del Sindicato 

Art. 21. — El Sindicato será dirigido 
y administrado por una Comisión com- 
puesta de 11 miembros que se denomi- 
nará Comisión Directiva, y «us cargos 
serán distribuidos de la siguiente forma: 
Un Secretario General. Un Prosecreto- 
rio General, Un Secretario de Actas, Un 
Prosecretario de Actas, Un Tesorero, Un 
Protesorero, y Cinco Vocales Titulares. 

Art. 22. — Habrá también cinco vo- 
cales suplentes, que serán llamados a 
reemplazar a los vocales titulares, por 
orden de lista electoral en el caso de sor 
necesaria su Incorporación a la Comi- 
sión Directiva por cualquier circuns- 
tancia: 
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a) Los vocales suplentes si fueran na- 
neados a lormar parte de la Comi- 
sión Directiva completarán el pe- 
riodo que corresponda al titular 
a quien reemplazará; 
... ) Los vocales suplentes que no fue- 
ran incorporados' durante dos años 
en sus funciones, deberán por lo 
tanto ser elegidos en su totalidad 
cada dos años. 

CAPITULO VIII 

AftÉbadoneB y ¡DeUeres de ia C. D. 

Art. SZ. — La Comisión Directiva re- 
presenta en todo mámente al Sindicato 
y es por lo tanto, la encargada de velar 
por los interesados del -mismo y son sus 
atribuciones y deberes: 

a> Administrar los bienes del Sindi- 
cato procurando hacerlo de v la me- 
jor manera posible; 

b) Nombrar las subcomisiones nece- 
sarias para el mejor desenvolví - 
miento de la Institución; solicitar 
informes a las mismas, toda vez 
que lo considera necesario, pudrien- 
do OTis»»e»KleT a uno o más •niieim- 
bros de «lia por sintple mayoría 
de votos y reemplamrlo por dos 
tercios de votos de los tu lena!» nos 
presentes; 

c) Convocar a Asamblea y confeccio- 
nar el Orftem del Día para las mis- 
mas; 

d) Nombrar empleados y todo el «per- 
sonal necesario para ei rr>ejor cum- 
plimiento de los fines soeialos fi- 
jarles .sueldq, determinarle?? obli- 
gaciones, amonestarlo, suspenderla 
o destituirlo -si hubiera causa para 
ello; 

e) Dictar las reglamentaciones inter- 
nas necesarias para el mejor cum- 
plimiento de los fines sociales-, 

f ) Nombrar los representantes de la 
Institución para ante los Organis- 
mos a los cuales esté afiliado o 
en los 'cuales tenga quj actuar el 
Sindicato exigiendo a dichos repre- 
sentantes la obligación de informal 
sobre la forma en que cumple 
su cometido. Batos representantes 
pueden ser miembres de Comisión 
Directiva y la misma está facul- 
tada para exigirles la renuncia de 
su representación si considera que 
no cumple con su mandato; 

g) Aprobar o desaprobar previo in- 
terine de Tesorería los gastos que 
sa realicen; 

h) Aprobar o desaprobar las reso- 
luciones de carácter urgente to- 
madas por el Secretariado; 
i) Conceder licencia a sus miembros; 
j) Aceptar legados y donaciones en 

beneficio del Sindicato; 
k) Es deber de la Comisión Direc- 
tiva patrocinar la defensa de los 
asociados, siempre que éstos estén 
encuadrados en las normas por las 
las cuales se rige este Sindicato., 
como ser: Despidos contrarios a 
la ley respectiva, desalojos arbitra- 
rios o cualquier otra injusticia 
atentatoria a los propósitos que 
este Sindicato alienta; 
1) Presentar a las Asambleas Ordi- 
narias la Memoria. Balance Ge- 
neral, Inventario e Informe de Sub 
comisiones que correspondan al 
ejercicio previa publicación en el 
Vocero o folleto y envío del mismo 
a los afiliados para su conocimien- 
to y efectos pertinentes; 
m) La Comisión Directiva está tacul-j, 
tada para suspender en el ejercicio: 
de sus funciones a cualquiera dei 
sus miembros si no cumpliera de- 
bidamente con su deber. Para to": 
mar una medida de esta naturale-? 
za, deberá contar con la mayoríai 
de las dos terceras partes de -susj 
miembros, y deberá ponerlo en ! 
conocimiento de la prtmeea Asam- 
blea General para que ésta deci- 
da la medida que corresponda; 
n) Adoptar en carácter de emergencia 
todas aquellas disposiciones que 
sin discrepar con los propósitos y 
fines del Sindicato y con la letra y 
"espíritu de su Estatuto no hayan 
sido previstas por éste y sean ne- 
cesarias al desenvolvimiento de la 
Institución. De estas diaposicio-; 
nes está obligada a dar cuenta 
a la Asamblea; 
o.) En caso de renuncia, ausencia., 
destitución o impedimento del Se- 
cretario General o Tesorero y al 
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pasar el Prosecretario y Proteso- 
rero a ocupar esos cargos, la Co- 
misión Directiva deberá elegir en- 
tre los cinco vocales titulares los 
dos miembros que crea más capa- 
citados para reemplazar a los 
mismos; 
p) La Comisión Directiva no podra 
renunciar en masa; si así lo hicio- 
ra no podrá abandonar sus cargos 
basta que la nueva Comisión Di- 
rectiva quede instalada, sopeña de 
ser .expulsados sus miembros de la 
Entidad. A tal efecto, convocar! 
a Asamblea Extraordinaria a ia 
mayor brevedad; 

Si por cualquier causa la -Comisión 
Directiva se viera reducida a ta 
mitad de sus miembros, sin su- 
plentes para incorporar convocará 
a Asamblea para elegir los reem- 
plazantes, siempre que esto ocurra 
70 días antes de terminar su pe- 
ríodo: caso contrario, continuará en 
minoría hasta su renovación re- 
glamentaria. 

CAPITULO IX 
Kl-eeión «le la Comisión Directiva 
Art. 24. — La Comisión Directiva se- 
rá electa por el término de dos años. 
■us miembres podrán ser reelectos. 

Art, 25. — Son requisitos Indispensa- 
bles para ser electo miembro de la Co- 
misión Directiva: 

a) Tener una antigüedad no menor 
de cuatro años como asociado al 
Sindicato al ser electo: 

b) Estar al día con Tesorería; 
c} Ser nativo naturalizado .0 tener 

más de diez años ñe v residencia 
en el país; 

d) Disfrutar de los beneficios que nos 
acuerdan las leyes de trabajo 7, 
realizar tarea de exclusividad co- 
mo trabajador de casas de renta: 

e) Tener edad mínima de vetntia<ts 

Art^T.' — La Comilón Directiva se 
aii-eirá de la siguiente forma: 

a En la Asamblea General Ordina- 
ria que se realízala entre los trein- 
ta y " treinta y cinco dtis ante? que 
cesen eu sus funciones los miem- 
bros de la Comisión Directiva ac- 
tuantes que cumplen periodo, se 
r uroeederá a elegir una ■Comisión 
Electoral,- compuesta de s.ete 
«niemb: os. la que tendrá a su car- 
go la tarea de todo el proceso- 
electoral-. 

La Comi-lín Electoral tendrá a su 
cargo la tarea de verifiear si los 
componentes de las listas reúnen 
los requisitos exigidos por el Es- 
tatuto pa a ocupar cargos en la 
Comisión Directiva: 
La Cornisón Directiva duran» en 
su mandato basa a que el acto el*"C- 
.toral termine y se hoya p -oclnma- 
do a los electos; 

A lo ¡ efectos. de -que la Com.sion 
Electoral pueda llenar debidamen- 
te su comet'do, la Comisión Di- 
rectiva actunnte deberá poner a 
su disposición todo e! materisil y 
documentación que le sea necesa- 
rio. 
j^ r t 27. — Para sct miembro de la 
Comisión Electoral es indispensable lle- 
nar los m ! .sn-.os requisito que p« «: v r 
miembro de la Convsión .Directiva a ex- 
cepción de la antigüedad como as «ciado 
que podrá t-er de seis meses en el mo- 
mento de ser electo. 

a) No figurar integrando lista al- 
guna, ni formar parte de la Co- 
misión Directiva actuante como 
miembro titulan. 
¿rt. 28- — Constituye mayoría de la 
Comisión Electoral la mitad más uno de 
sus miembros. 

a) En cada reunión que osla comi- 
sión realice será labrada un acta, 
donde se hará constar lo tratado, 
y día y hora, y recepción de las 
listas; b) En caso de producirse 
el rechazo de atgün integrante de 
la lista, la Comisión Electoral den- 
tro de la^ 48 horas, deberá poner- 
lo en conocimiento del o de los in- 
teresados. 
Art. 28. — Para,que las listas puedan 
ser ©ficiaUaadas, sus componentes debe- 
rán estar encuadrados dentro del Artícu- 
lo 24? de estos Estatutos. 

Art. 80» — Esa lista de candidatos 
deberá ser acompañada al presentarla a 
la Comisión Electoral con los siguientes 
requisitos: 

a) 151 nombre y apellido del cindi- 
dato; 

b) Número de Matrícula del asociado; 

c) Nacionalidad y letfha de nacimicn- 
to_; 

d) Número de Cédula de Identidad » 
Libreta do •Enro-ta.mtenta; 

e) Cenformtand que acepte Integrar 
la Comisión Directiva en caso o* 
salir electo. 

Art. 31. — Ln Comisión Electoral den- 
tro de los 35 días siguientes a la Asam- 
blea, en dfns sábados y dom'ngos de 
9 a 23 horas s;e constituirá en la Secre- 
taría del Sindicato con las mesas recep- 
toras do votos de los asociadas y las 
urnas que se prepararán a tal efecto. 
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Ait. 32. — la Comisión Electoral tU 
jara los planos do recepción de las co- 
rrespondientes listas y días del comic'ov 
como asé también del escrutinio. Si s» 
presentara nnn sola 'lista de candida: • 
debevá realizar asimismo la elección lie* 
Dándose lodos. los requisitos nu<- los Es- 
tatutos determinan. 

Art. 3j. — Las listas pf>rán comp'rt:H 
para elección directa di> m'e n:vs y 
cargos que soñiilnn los Arte. .21*. 22'' da- 
los Estatutos Sociales. 

Ei) En la oomposlc'ún de las- llstn» 

los candidatos a caraos d-.-be-án 

ser cubiertos con la mitad por Jo 

menos de ciudadanos argent. n >s 9 

** naturalizados. 

Art. 34. — Los componentes dn V>a 
listas podrán designar a 2 apoderad"» 
que podían fiscalizar el Acto Elcet-'-al 
y quienes deberán estar munidos de u"a 
autorización que presentarán a la Co- 
misión Electoral. 

Art. 33.' — Se constituirán tantas me- 
sas como sean necesarias, formándose 
subcomisiones de la Comisión Electoral 
para la recepción de votos. 

Art. 36. — Las urnas receptoras da- 
votos serán selladas con lacre y sus fa- 
jas firmadas con las firmas de los miem- 
bros de las mesas y apoderados si lo» 
bubiera, al clausurar el acto. 

Art. .37. -- No podrá iniciare el acto 
ni la apertura de las urnas si no so 
hallaran presentes la mitad más uno do 
los «i'emhros de la subcomisión. 
* Art. 38. — Tanto al Jnicia-ree el acto, 
tumo a la clausura, deberá labrarse la 
correspondiente acta donde se hará cons- 
ta.* fecha, hora, cantidad de votantes y 
cuantas observaciones corncspcnda al 
acto y que será firmada por los miem- 
bros preH^ntes. 

Art. 39. — Una vez constituida.'-: la« 
mesas receptoras de votos, los asociad<« 
deberán preisentarse munidc.s <de sus co- 
rrespondientes carnets y documentos da. 
identidad que comprueben a satisfacer.» 
de ta Comisión Electoral *>u derecho a» 
votar. 

Art. 40. — Es requisito indispensabla 
para votar la presentación del carnet 
sindical y -el recibo" correspoadiente ai 
tercer mes anterior al que se realice a 
elección. 

Art. 41, — El elector entregtra «t 
cargo al Presidente de la mesa, quien 
hallóndílo en condiciones, entrega á el 
sobre correspondiente al socio y lo in- 
vitara a parar al cuarto obscuro, dond» 
estarán las listas. Una vez realizado és- 
to, el socio depositará el correspondient» 
sobre en ia urna y le sera devuelto el 
carne* con el sello de •'votó" y la fir- 
ma de dos miembros de la Comisión 
Electoral. 

j^rt, 42. — Toda lista, para s.?r válidr» 
deberá hallarse tal como está oficializa- 
da por esta Comisión Electoral, sin ta- 
chan ni .enmiendas de ninguna naturale» 
7.a o signos que pudieran ser objeto d» 
identificación. 

Art. 43. — 'Toda boleta que no re- 
uniese los requisitos indicados en el Ar- 
tículo anterior sera anulado n-j tiendo 
computado. 

Ari. 44. — Todo reclamo que debiera 
hace se sobre el acto electoral, será ele- 
vado por nota a la comisión Electoral 
quien deberá resolverlo en un olsvso na 
mayor de 24 horas caso contrario ssrá 
pueVto en conocimiento de la Comisión 
Directiva. 

Art. 4 3. — Una vez impuesta la Co- 
mis'ón Directiva del resultado del es*' 
cru'inio por la Convsión Electoral ci- 
tará a los electos para la constitu-ió* 
de la Comisión tal cual corre pande d« 
acuerdo a nlEstatutos. 

Art. 46. ■— La Comisión Direot va 
procederá a colocar en Secretaría, en na 
lugar visible, copia del acta ene sr re- 
fiere al Artículo precedente y dará -cuen- 
ta al gremio en el primer número dv 
Periódico gremial del resultad» d e 1» 
elección. 

CAPITULO X \ 

Función «le la OwnMún »lre *fvo 
Art. 47. — Constituye la mayoría d» 
la Comisión Directiva, la mitad mas una 
de sus miembros. 

a) Sus disposiciones para tenor valí*' 
dez deberán ser aprobadas por 1» 
mayoría de sus miembros, salvo pa- 
ra las reconsideraciones en que sO 
requerirá la mayoría de las 21* 

•partes; 

b) El miembro que precida sus re- 
uniones sólo podrá votar en cas* 
de empate .para decidir éste. 

Art. 48. — Los cargos de la Comi-J 
sión Directiva podrán ser rentadog alem» 
pre que así convengan a los intereses dt> 
la Organización; 

a) Ningún miembro de la Comisiót» 

Directiva podrá desempeñar c»** 

gos simultáneamente «n la mis* 

ma. 

Art. 49. — La falta de un miembr* 

de la Comisión Directiva a itres reunió" 

nes consecutivas o a seis alternadas, si* 

justificación, darán lugar a qu«s ae d«» 

clare cesante y Teemmla'íaSo por el «* 

píente que corresponda. 
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Art. 50. — Las reuniones ordinarias 
de la Comisión Directiva se realizarán 
etmannlmente y las extraordinarias 
cuando el Secretario lo considere ne- 
cesa-io o a solicitud de cuatro de sus 
miembros. 

Art. 51. — Todas las resoluciones to- 
. maclas fuera del local Social por la Co- 
I misión Directiva o sus miembros, no tie- 
nen valor legal alguno salvo a los ca- 
pos de fuerza mayor debidamente justifi- 
cados y aprobados por la Asamblea. 
CAPITULO XI 
; De la Mesa Directiva o Secretariado 



Art. 52. — La Ma-a Directiva o Se- 
cretariado estará formada por cuatro 
miembros, a saber: Secretario General 
; Prosecretario General, Secretarlo de Ac- 
tas y Tesorero. 

Art. 5,3. — El Secretariado ejecutara 
«liará ejecutar, todas las : resoluciones 
de la Comisión Directiva, convocará' a 
reuniones extraordinarias, y preparara 
.las Ordenes del Día para las reuniones 
de la Comisión . Directiva; a) Resolverá 
los casos urgentes y de carácter impos- 
tergable, asumiente para ello la respon- 
eab lidad ante la Comls'ún Directiva a 
la fm« el Secretario General deberá dar 
cuenta de lo realizado en la primera 
reunión' de la misma. 

CAPITULO XII 
Del Secretado General 

Art. 54. — Son atribuciones y debe- 
Ves del Secretario General: a) Represen- 
tar al Sindicato en todas las funciones 
internas o externas auo sean necesarias, 
debendo vigilar el fiel cumplimiento de 
las disposiciones de la Comisión Direc- 
tiva; b) Firmar las Actas de la Comi- 
sión Directiva y de las Asambleas jun- 
tamente con el Presidente de las mismas 
y el Secretario de Actas como así tam- 
bién, todas las comunicaciones, corres- 
pondencia y documentación del Sindica- 
to; c) Autorizar los pagos juntamente 
«on el Tesorero de acuerdo a las resolu- 
ciones de la Comisión Directiva refren- 
dará los movimientos de Caja, Balance 
y doetimentaclones de Tesorería; d) 
Concurrir a las reuniones de Comisión 
Directiva donde deberá considerar las 
novedades habidas desde la reunión an- 
terior y proporcionar las aclaraciones 
e informes que se le soliciten; e) Re- 
dactar anualmente la Memoria del ejer- 
cicio, sometiéndola a consideración de 
la Comisión Directiva, para luego, si 
es aprobada hacerla conocer a los aso- 
ciados: f) Presidir las reuniones de la 
Comisión Directiva y dirigir el Vocero 

Del Prosecretario Gene/al 

Art. 55. — El Prosecretario General 
deberá secundar en sus funciones al Se- 
cretario General cuando éste lo solicite, 
tratando de compenetrarse del movi- 
miento de la Institución y lo reempla- 
zara en caso de ausencia o destitución 
con todas las facultades inherentes del 
cargo. 

CAPITULO xnr 

Del Secretario de Actas 

Art. 56. — Son deberes y atribucio- 
nes del Secretario de Actas: 

a) Llevar un libro de Actas de las 
Asambleas y otro con las reunio- 
nes de Comisión Directiva. Una 
vez aprobadas, las firmará jun- 
tamente con el Secretario Gene- 
ral; 

b) Llevará un libro de asistencia 
de los miembros de la Comisión 
XMreetiva que concurran a las 
mismas; 

c) Dará lectura en las reuniones de 
Comisión Directiva y Asambleas, 

! do las Actas y documentos que le 
indique el Secretario General; 

d) Refrendará con su firma la del 
Secretario General en los docu- 
mentos y comunicaciones del Sin- 
dicato, que por su importancia 
haga necesario tal requisito. Es 
custodio responsable de los libros 
y documentación de la Entidad 
que conserve en su poder. 
Del Prosecretario de Actas 

Art. 57. — El Prosecretario de Ac- 
ias reemplazará al Secretario de Actas 
*n caso dé ausencia, renuncia o des- 
itueión, y lo secundará en sus fun- 
ciones, si fuera necesario. 

CAPITULO XIV 
Del Tesorero 

Art. 58. — El Tesorero es respbn- 
«able de los valores sociales y de todo 
lo concerniente a Tesorería, y además: 

a) Recaudará personalmente o hará 
recaudar las cuotas mensuales de 
los asociados y demás cantida- 
des que correspondan al Sindi- 
cato; 

b) Depositará en Banco Nación, el 
capital efectivo del Sindicato, de- 
pósito que se harán en nombre 
del Sindicato y a la orden de los 
4 integrantes del Secretariado; 

: e) Para «1 mejor desenvolvimiento 
do Caja Mensual, operará en la 
misma Institución Bancaria, en 
Otienta Corriente a nombre del 
Sindicato; 



d) Llevará o hará llevar la Conta- 
bilidad de la Tesorería, de -acuer- 
do con las formalidades de la 
Teneduría de Libros; 

e) Firmará juntamente con el Se- 
cretario General, la documenta- 
ción de Tesorería efectuando los 
pagos resueltos por la Comisión 
Directiva, de acuerdo con el 
mismo; 

f) Informará mensualmente a la 
Comisión Directiva sobre movi- 
miento de Caja y demás noveda- 

' des ocurridas; 

g) Anualmente y al finalizar el ejer- 
cicio, preparará un Balance Ge- 
neral e Inventario que, previo 
dictamen de la Comisión Directi- 
va y Comisión Revisora de Cuen- 
tas y publicación en el periódico 
gremial o folleto, será elevado a 
consideración de la Asamblea, 
previa publicación en el Vocero 
y envío a los afiliados; 

h) Deberá facilitar en cualquier mo-i 
mentó a les miembros de la Co-j 
misión Directiva o Comisión Re- 
visora de Cuentas, socios o per- 
sonas debidamente autorizadas por' 
aquélla, un examen de los Libros: 
y Comprobantes, proporcionando, 
además, todos los datos que se 
le requiera; . ' . . 

1) Será el Tesorero de todas las Sub- 
. comisiones del Sindicato; 

j) Es custodio responsable de todos 
1 o s valores y documentaciones 
correspondientes a su cargo. 
Del Protesoreró 
Art. 59. — El Protesorera reempla- 
zará al Tesorero en caso de impedi- 
mento, renuncia o destitución, con 
iguales derechos y atribuciones, es obli-' 
gatoriamente su auxiliar inmediato, eñ 
razón de su cargo, debe interiorizarse 
del movimiento general de Tesorería, 
para encontrarse en condiciones de po- 
der evacuar cualquier información que 
le sea solicitada en ausencia del Te- 
sorero. 

CAPITULO XV 
De los Vocales 

Art. 60. — Corresponde a los Vo- 
cales: 

a) Concurrir a las reuniones de Co- 
misión Directiva, con derecho a 
voz y voto: 

b) Desempeñar las tareas que le en- 
comiende la Comisión Directiva y 
formar parte de las Subcomisio- 
nes para las que sean designados. 

Art. 61. — Los Vocales Suplentes, por 
orden ; numérico reemplazarán a los 
Vocales Titulares en caso de ausencia, 
renuncia o destitución. 

CAPITULO XVI 
Comisión Revisora de Cuentas 

Art. 6 2, — La Comisión Revisora 
de Cuentas, se compondrá de tres 
miembros titulares y tres suplentes, y 
su mandato será de dos años; pudien- 
do ser reelectos. La elección de los 
miembros titulares y suplentes se efec- 
tuará de la misma forma que para los 
componentes de la Comisión Directiva 
y deberán llenar las condiciones exigi- 
das para las elecciones de miembros 
de la Comisión Directiva, según el Ar- 
tículo 2 5 de estos Estatutos. 

Art. 63. — Es deber de la Comisión 
Revisora de Cuentas: 

a) Fiscalizar todo cuanto tenga re- 
lación con Tesorería; 

b) Firmar los Balances; 

c) Sus componentes están facultados 
para concurrir a las reuniones de 
Comisión Directiva en carácter de 
miembros informantes. 

Art. 6 4. • — En el caso de comprobar 
irregularidades o diferencias entre los 
comprobantes y asientos en los Libros, 
levantarán y suscribirán un Acta que 
pondrán a consideración de la Comi- 
sión Directiva en la primera reunión 
de la misma, para que ésta resuelva 
lo que crea pertinente, y en caso de 
que ésta no tomara en cuenta sus ob- 
servaciones, exigirá^ que la Comisión 
Directiva lo lleve a una Asamblea Ex- 
traordinaria,- a fin de que esta última 
resuelva. 

Art. 65. — En caso de ausencia no 
justificada de uno o más miembros de 
la Comisión Revisora de Cuentas, a la 
citación para rovisación de los Libros, 
ello dará lugar para que se cite al 
o a los suplentes correspondientes en 
segunda citación. Si la ausencia se re- 
pitiere por dos veces en la misma for- 
ma, serán separados de sus cargos de- 
finitivamente y reemplazados por el o 
los suplentes que correspondan por or- 
den numérico, de los cuales se dará 
cuenta a la Asamblea. 

CAPITULO XVII 
De las Subcomisiones 

Art. 66. — De acuerdo con las atri- 
buciones que le confiere este Estatuto. 
la Comisión Directiva procederá a de- 
signar las Subcomisiones que considere 
necesarias: 

a) Estas Subcomisiones tendrán ca- 
rácter permanente o transitorio; 

b) Son transitorias las Subcomisio- 
nes elegidas a fin de resolver un 
asunto determinado y termina su 
cometido una vez que hayan so- 
lucionado el mismo; 



c) Son permanentes las Subcomisio- 
nes que deban llenar una fuxción 
establecida en esto Estatuto y que 
para ello tengan una duración 
concordante con cada Comisión 
Directiva. 

Comisión de Prensa 

Art. 67. — La Comisión Directiva 
designará entre sus miembros Vocales 
dos compañeros para ocupar los pues- 
tos de Secretario y Prosecretario de 
Comisión de Prensa: 

a) En caso de que la Comisión Di- 
rectiva lo considere conveniente, 
podrá designar en estos cargos, 
asociados que considere capacita- 
dos para desempeñarlos. En ese 
caso, esos compañeros tendrán 
voz en las reuniones de la Co- 
misión Directiva en carácter in- 
formativo; 

b) La Subcomisión de Prensa será 
completada pop los socios que 
designe la Comisión Directiva; 

c) Estará encargada^ de la redacción 
y demás asuntos concernientes ai 
Periódico gremial en colaboración 
con el Secretario General; 

d) So hará cargo de la Biblioteca 
del Sindicato, .designando p%ra 
ello, de su seno, a los miembros 
que considere necesarios. 

CAPITULO XVIII 
PnbMcnéion Oficial 
; Art. 68. — El Sindicato Único de 
Trabajadores de Edificios de Renta y 
Horizontal, editará un periódico inti- 
tulado "El Vocero",- a fin de difundir 
la cultura dentro ' de las normas sin- 
dicales. Actuará bajo la responsabili- 
dad de la Comisión Directiva represen- 
tada por el Secretario' General, con la 
colaboración de L )a f Subcomisión de 
Prensa. 

Art. 69. — Siendo "El Vocero", el 
órgano oficial del gremio, cualquier 
asociado puede colaborar con él, siem- 
pre que guarde las formas cultas de 
expresión, que debe ser la caracterís- 
tica del periódico: 

a) "El Vocero", será distribuido en 
forma gratuita a los asociados, y 
su financiación será por cuenta 
de la Organización. 

CAPÍTULO XIX 

De la Biblioteca 

Art. 70 — La Biblioteca del Sindi- 
cato, se formará con la donación es- 
pontánea de libros que deseen efectuar 
los asociados o simpatizantes de la 
Entidad: 

a) Estará a cargo de la Subcomisión 
de Prensa y para su funciona- 
miento se guiará por su regla- 
mento interno; 

b) Los gastos que demande su con- 
servación y funcionamiento, se- 
rán efectuados por la Caja Social. 

CAPITULO XX 
Asesor Letrado 
Art. 71. — La Comisión Directiva 
está facultada para designar a un 
Abogado Asesor Letrado del Sindicato, 
quien por ello recibirá una retribución 
de acuerdo al dictamen do la misma: 
a) El Asesor Letrado deberá ajus- 
tarse en sus relaciones en el Sin- 
dicato a las disposiciones del Es- 
tatuto, de lo contrario, la Comi- 
sión Directiva podrá hacer uso 
"de las atribuciones que le con- 
fiere y lo reemplazará, previa ce- 
santía. 

CAPITULO XXI 

Asambleas 

Art. 72. — Las Asambleas son Or- 
dinarias o Extraordinarias. 

Art. 73. — Las Asambleas Genera- 
les Ordinarias se realizarán una vez 
por año. En ella se discutirán, apro- 
barán o desaprobarán la Memoria, In- 
ventario, Balancé General e Informe: 
a) Se designará la Comisión Electo- 
ral, de acuerdo con lo estableci- 
do en el Estatuto, y se cumplirán 
los requisitos exigidos por el 
mismo. 

. Asambleas Extraordinarias 

Art. 74. — Las asambleas extraordi- 
narias serán convocadas cuando lo crea 
necesario la Comisión Directiva o cuan- 
do lo soliciten el 10% de los socios ac- 
tivos y al día con tesorería, por nota 
escrita y firmada, acompañando el 
número de matrícula de cada fir- 
mante y exponiendo las causas que 
motivan la solicitud de convocatoria: 
a) Cuando lo exija la Comisión Direc- 
tiva, 'la Comisión Revisora de Cuentas, 
de acuerdo a las atribuciones que íe 
confiere el artículo 65 de este estatuto. 
Disposiciones Relativas a las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias 
Art. 75. — Para tener acceso a es- 
tas asambleas, todo asociado deberá 
concurrir provisto de su carnet con el 
recibo correspondiente al tercer mes 
anterior al que se realicen las mismas: 
a) A los socios que se encontraran cum- 
pliendo pena de suspensión, no tendrán 
acceso a las asambleas, salvo el caso 
que hubiere apelado a tal medid i y su 
caso estuviera incluido en la orden del 
día. 



í Art. 76, — ■ Las asambleas se const 
deran en quorum con la presencia d» 
la mitad más uno de los afiliados a la 
hora fijada en la convocatoria. Mí-dia 
hora después se realizará con jos .-ocios 
presentes: a) La» citaciones parí las- 
asambleas se harán por medio de- cir- 
culares o del periódico gremial con an 
ticipación de 15 días para las ordina- 
rias y 10 días para las extraordinarias, 
debiendo llevar inserta la orden del día, 
lugar, fecha y hora de las mismas. La 
orden del día de la asamblea será in- 
variable, no pudiendo tratar en la mis- 
ma otros asuntos que los incluidos efl 
la convocatoria. 

Art. 77. — El Secretario General 
abrirá e l acto invitando a los asambleís- 
tas a designar un asociado para presi. 
dir la asamblea: a) La presidencia da 
la asamblea se designará de acuerdo al 
párrafo anterior, debiendo en todos loa 
casos ser ejercida 'por un asociado y 
éste debe ser propuesto por los asam- 
bleístas no pudiendo la Comisión Di- 
rectiva proponer en 1 forma alguna, can- 
didato propio. ' 

Art. 78. — El presidente dará lec- 
tura al orden del día confeccionada al 
efecto, que pondrá ' a consideración d« 
la a¡-arnblea, pudiendo admitirse mo- 
ciones previas a fin de modificar el or- 
den establecido pa^-a tratar los asun- 
tos o aplazar la consideración de algu- 
no de ellos. ' 

Art. 79. — Luego de leída el acta 1 *" 
de la asamblea anterior, si ea aprobada, 
los concurrentes designarán los asocia- 
dos para firmar la* misma juntamente 
con los miembros de la Comisión Direc- 
tiva que establece el estatuto. 

Art. 8 0. — Las resoluciones de la» 
asambleas se adoptarán por la mayoría 
de votos de la rni|ad más uno de los 
presentes, a exceppión de aquellos en 
que se trate de reconsiderar una reso- 
lución de asambleas anteriores para lo 
cual necesitarán dos tercios de los votos- 
de los presentes: 

a) Las votaciones se harán por sim- 
ple levantamiento de mano u no« 
minalmente sjdecisión de la asam- 
blea; 

b) Toda reconsideración de un asunta 
ya sancionado por otra asamblea de- 
berá ser puesto previamente por 
la Comisión Directiva en conoci- 
miento de los asociados; 

c) Cuando una cuestión esté someti- 
da a la Asamblea y mientras n« 
se haya resuelto algo al respecto 
no podrá tomarse en considerados 
alguna otra, excepto las mociones 
de orden o previa, 

Art. 81. — Toda moción para ser 
válida deberá ser apoyada por lo me- 
nos por un asociado: 

a) Sobre un mismo punto un asam- 
bleísta no podrá hacer uso de la 
palabra más de dos veces. Salvo 
en el caso de ser el autor, de una * 
moción o proposición circunstan- 
cial en que podrá hacer uso de la 
palabra cuantas veces le sea re- 
querida; a efectos de fundar y acla- 
rar su moción; 

b) Cuando un asunto en debate, va- 
rios socios que hayan hablado ten- 
gan solicitada de nuevo la pala- 
bra, la Presidencia deberá conce- 
derla con prioridad a los que aun 
no hayan hecho uso de ella, y soli- 
citarán, si al pedirlo hicieron ma- 
nifestaciones de hacer valer tal de- 
recho. Excepto estos casos conce- 
derá el uso de la palabra por. ri- 
guroso turno; 

c) El secretario general está facultado 
para hacer uso de la palabra cuan- 
tas veces lo crea necesario o a re- 
querimiento de los Asambleístas. 
Art. 82. — Son cuestiones de orden la» 
que se susciten respecto a los derechos 
y privilegios de la asamblea y sus miem- 
bros, con motivo de disturbios y las ten- 
dencias a hacer que el Presidente res- 
pete y haga respetar la regla de la mis- 
ma. Las mociones en e l sentido prece- 
dente serán tratadas sobre tablas. Una 
vez resueltas continuarán las delibera- 
ciones anteriores. 

Art. 83. — Son cuestiones previas: 

a) Levantar la sesión; 

b) Aplazar un asunto por tiempo in- 
determinado; 

c) Declarar a que no hay lugar a de- 
liberación: 

d) Cerrar el debate o que éste se de- 
claro libre; 

e) Enmendar una proposición en de- 
bate; 

f) Pasar a cuarto intermedio. Cual- 
quiera de estas mociones apoya- 
das por uno o más asambleístas se- 
rán votadas sin discusión. 

Art. 84. — El Presidente encauzará 
los debates, hará mantener el orden en 
el local y en las deliberaciones y llama- 
rá al orden a todo socio que interrumpa 
el uso de la palabra a otro socio con 
objeciones o aclaraciones continuas y si 
esto no diera resultado suspenderá el 
debate y pondrá a votación la expulsión 
del socio del recinto de la asamblea. El 
mismo procedimiento se adoptará para 
los que usen frases descomedida.-» que 
afectan a los socios directa o indirec- 
tamente o a la moral. 

Art. 85. — El Presidente de la asam- 
blea para intervenir en las deliberacio- 
nes, mencionar o fundar sus proposi- 
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clones deberá, alegar momentáneamente 
la Presidencia eu él Secretario, General. 
En el caso de presentar mociones, no 
podrS, volver a ocupar su puesto hasta 
que no se haya votado la misma con 
cualquier resultado. 

Art, 8 6. — La Asamblea entiende en 
grado de apelación, las reclamaciones 
deducidas por los intereses en las reso- 
luciones de la Comisión Directiva y sus 
resoluciones serán decisivas e inapela- 
bles, dentro de los límites marcados por 
«1 estatuto. 

CAPITULO XXII 

Disolución 



Art. 87. — Bajo ningún pretexto el 
Sindicato Único de Trabajadores de 
Edificios de lienta, podrá ser disuelto 
mientras existan 50 ó más socios que 
se comprometan a hacerlo continuar con 
regularidad y orden. Si esto no se lo- 
grase, ios íondos y bienes sociales serán 
depositados a la orden del Ministerio de 
Educación con cargo de recuperación en 
cualquier momento, dentro de un plazo 
de diez años. Si la. misma cantidad an^ 
tedicha de ex-sociosf, se obligaran a con- 
tinuar en el desenvolvimiento de I a en- 
tidad en su actual ¡denominación y es- 
tatuto. 

Art. 88. ■ — Si lá expiración del plazo 
fijado en el Artículo anterior el Sindi- 
cato no hubiera reanudado y prosegul- 
—4ío sus actividades, pus íondos y bienes 
pasarán automátieafpehte en el carácter 
de donación al Mipigterio de Educación, 
«on fines de ayuda escolar primaria. 

CAPITULO XXIII 

Art. 89. — La 'Comisión Directiva 
pondrá a disposición de log. asociados un 
Libro de Quejas eri Secretaría, en el que 
los 'mismos podrárt dejar constancia en 
caso de ser mal atendidos, por cualquier 
«mpleado. « 

Art. 90. — Cualquier reclamo o que- 
ja, contra miembros de la Comisión Di- 
rectiva, deberá hacerse por escrito ante 
la misma. 

Art. 91. — Todo asociado integrante 
de alguna Sub-Conusión. puede concu- 
rrir a las reuniones de la Comisión Di- 
rectiva para presenciarla. Tiene facul- 
tades la Comisión Directiva para anu- 
lar ese derecho de asistencia de modo 
Que no impida el orden y eficacia de 
bus deliberaciones. 

Art. 92. — Durante el período que 
media entre la Asamblea General en que 
ee elige la Comisión Electoral y la cons- 
titución de la nueva Comisión Directiva, 
la Comisión Directiva actuante no dará 
curso a las solicitudes: de ingreso, de- 
morando su consideración Jiasta qu e sea 
•legida la nueva Comisión Directiva. 

Art. 93. — Las disposiciones contenl- 
flas en este estatuto serán susceptibles de 
ser reformadas, por él voto afirmativo 
,,^de las 2|3 partes de los asociados pre- 
sentes en la asamblea convocada a tal 
efecto. Con este criterio-inspirado en la 
equid-id de acuerdo al espíritu de per- 
feccionamiento que anima el Sindicato, 
ee contemplará las necesidades deplntro- 
ducir reformas en consonancia con las 
exigencias de su desarrollo pero sin des- 
viarse por ello, de los principios funda- 
mentales que le dieron vida. Cuando la 
Comisión Directiva lo . crea necesario o 
así lo soliciten el 10 o|o de los socios 
por escrito y señalando las modificacio- 
nes que juzgue necesarias, se convocará 
* una, ¡Asamblea General Extraordinaria 
ton |ás reformas proyectadas a fin de 
%n& el gremio juzgue la conveniencia o 
lo, de su aceptación. 

CAPITULO XXIV 

Art. 9 4. — La Comisión Directiva po- 
drá adherirse en forma ••simbólica" a 
paros de protesta en solidaridad con 
►tros gremios. 

Art. 95 — Cuando se trate de medidas 
ie fuerza efectiva o huelga general a. 
Vlazo fijo o tiempo indeterminado, de- 
berá convocarse al gremio a Asamblea 
General Extraordinaria, a fin de que la 
nisma resuelva el temperamento a se- 
guir. 

Eligió García, secretario general 
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Expediente N» 503.258 de 1960 

RESOLUCIÓN N* 109 (D, T.) 
Buenos Aires, enero 29 de 1960. 
VISTO y CONSIDERANDO: Que úl- 
timamente se han adoptado diversas 
disposiciones en resguardo del interés 
fiscal y en apoyo del comercio honesto. 
Que dichas medidas deben ser comple- 
mentadas con otras, destinadas a faci- 
litar, simplificar y acelerar la verifica- 
ción del contenido de los bultos presen- 
tados a despacho. Que a tai efecto, los 
Importadores deberán instruir a sus co- 
mitentes o exportadores extranjeros pa- 
ra que, en ei futuro, presenten ante los 
wnsulados argentinos, conjuntamente 



con las facturas comerciales y consula- 
res, una nota de empaque, con su debi- 
da traducción al castellano, como asi- 
mismo una declaración jurada sobre sú 
exactitud, análoga a la establecida en 
las facturas que acompañan de acuerdo 
a las normas vigentes. Que para evitar 
los naturales inconvenientes que podría 
derivarse de la aplicación inmediata de 
la presente, respecto de mercaderías 
embarcada o con bodega comprometida, 
se impone acordar xin plazo prudencial 
antes de exigir su cumplimiento. Que 
con el propósito de lograr el perfeccio- 
namiento do esta resolución y procurar 
cabalmente su objetivo, esta Interven- 
ción tendrá en cuenta toda sugerencia 
de los sectores interesados, tendiente a 
mejorar lo dispuesto en la presen, j. Por 
tanto y en uso de las facultades confe- 
ridas por el artículo 4? de la ley de 
aduana (t. o. 195tí), 

El Interventor en la Dirección 
Nacional de Aduanas, Resuelve: 

1* — Las firmas, importadoras ins- 
truirán a sus confitentes o proveedores 
del exterior, para que en lo sucesivo 
agreguen notas de . empaque, por du- 
plicado, para su legalización, a las fac- 
turas comerciales y consulares que in- 
terviene el respectivo consulado argen- 
tino. ' 

3* — A los noventa días de la publi- 
cación de la presento en el Boletín Ofi- 
cial, los importadores deberán acompa- 
ñar a la documentación aduanera, las 
notas de empaque- a que se refiere el 
artículo anterior, i que deberá detallar 
analíticamente el, contenido de cada bul- 
to, con una declaración jurada sobre la 
exactitud de sus dichos en iguales tér- 
minos a la establecida en las facturas 
comercial y consular, suscripta por los 
comitentes o exportadores eu ei extran- 
jero, sin cuyo requisito no se dará curso 
a los documentos, un ejemplar se agre- 
gará al parcial de "Despacho" y otra, 
al de "Cambio y Estadística". 

•¿9 __ je (1 laa Jlc> t as ¿ e cull)a < (U0 se 

establecerá el nombre de la usina o fá- 
brica, a fin de facilitar el cotejo de 
autenticidad del valor, con la presenta- 
ción do catálogos o listas de precios de 
origen, que obrarán' como elementos de 
juicio. 

4« — Para el despacho Ale máquinas, 
aparatos, motores y similares, de cual- 
quier índole, aplicación o uso, que se 
importen desarmados, se hará coiutar 
esta circunstancia en forma expresa en 
la respectiva nota de empaque y fac- 
tura comercial, como asimismo, que ai 
contenido de los bultos comprende úni- 
camente las partos o picaas necesarias 
para el armado completo de laa máqui- 
nas, aparatos, motores y similares a que 
se refieren las facturas comerciales. En 
aquellos casos en qué, además de las 
unidades completas, existan piezas' o 
elementos cu carácter de repuestos o 
accesorios, se hará constar cata circuns- 
tancia con su real denominación técni- 
ca, para su debido cotejo en el acto de 
la verificación. 

5? — Para la 'importación de piezas 
de repuesto en general, la nota do em- 
paque deberá expresar, además del con- 
tenido de cada bulto, el detalle del nu- 
mero de unidades, designación técnica 
y/o comercial, como asimismo, el de la 
máquina, motor o aparato a que se des- 
tinan. 

.6' — Solicítase del Ministerio de Re- 
laciones Exteriores y Culto imparta ins- 
trucciones a los Cónsules y Agentes 
Consulares argentinos, para que, a par- 
tir de los novanta días de la publica- 
ción de la présente en el Boletín Ofi- 
cial, no den curso a las facturas presen- 
tadas para su visación si no se les ad- 
junta las notas de empaque respectivas 
y en debida forma. 

Mario R. Paillás 
e.9|2-N» 1.93S-v.9|2|60 

Expediente N« 529.781 de 1959 
ASUNTO: "Clorhidrato de diperodón" 
clorhidrato de 3-(l- piperi- 
(Ul)~l. 2, propanediol dicar- 
banilato, 

RESOLUCIÓN N» 122 (D. T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de 19 60 
VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
firma Armando O. Cervi solicita se es- 
tablezca el tratamiento arancelario que 
corresponde asignar al producto deno- 
minado "Clorhidrato de diperodón", cu- 
ya composición química es clorhidrato 
de 3-U- piperidiD-1, 2, propanediol di- 
carbanilator Que el Tribunal de Clasi- 
ficaciones y la Junta del ramo dicta- 
minan que el producto en consulta ca- 
rece de partida en el arancel, por lo que 
su despacho corresponde efectuarse con 
arreglo a su valor declarado al 42%: 
Que en cuanto a la asimilación esta Di- 
rección Nacional comparte el criterio sus- 
tentado por el mencionado Tribunal, 
esto es, que debe serlo a la partida 
4280, por su carácter de compuesto de 
molécula compleja de uso medicinal; 
Por ello y en virtud de lo dispuesto 
por el art. 154 de la reglamentación de 
la ley de aduana. 

El Interventor en la Dirección Nacional 
de Aduanas, Resuelve: 
Declárase que el despacho de la mer- 
cadería consultada debe efectuarse con 
arreglo á su valor declarado con el de- 
recho de cuarenta y dos por ciento 
(42%) asimilada a la partida 42S0. 

Mario R. Paillás. , 
e.9¡2-N» 1.881-V.9¡2:u'ü 



Expediente N? 623.900 de 13Ü7 

ASUNTO: S|reconsideración (D. T. N» 
S4 de 1957). — Indicadores 
de nivel de agua, automáti- 
cos, para controlar el correc- 
to funcionamiento de calde- 
ras. 
RESOLUCIÓN N» 123 (D. T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de 1960 
VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
firma Jaime L. Federovsky solicita en 
orden a las consideraciones que expo- 
ne en su presentación, reconsideración 
de la resolución de 23 de enero de 1967 

í£'<Jr £'. 8 ° reca l da en el expediente 
N° 566.239, anexo; Que por la resolución 
invocada se dispuso que la mercadería 
consultada —aparatos indicadores de 
nivel de agua, automáticos, para con- 
trolar el correcto funcionamiento de 
calderas—, a tenor del criterio susten- 
tado en la resolución de 10 de diciem-* 
bre de 1951 (D. T. N° 393, publ. Boletín D i 
N. A. vol. XIV, pág. 113 6) corresponde 
declarado con el derecho de 35%; Que 
tomado nuevamente en consideración el! 
presente asunto y tal como dictamina ia 
¡.mayoría del Tribunal de Clasificacio-I 
nes, cabe admitir que los indicadoros' 
de que se trata, estimados aisladamen-i 
te, no pueden reputarse instrumento o : 
útiles de los que menciona la partida 
5199 del arancel y como tampoco pue- 
den conceptuarse repuestos de máquina* 
de las partidas 1799 a 1802 dado que 
no son imprescindibles para el- funcio- 
namiento de las calderas ni tienen otra 
ubicación en el arancel, 'corresponden 
despacharse por su valor declarado al 
42%, asimilables a la partida 1799 
puesto que no puede dejarse de recono- 
cer que cumplen un papel preponde- 
rante én el desempeño de aquélla: Que 
en consecuencia, procede modificar en 
el sentido expuesto la resolución D. T. 
N° 84 de 1957. que se recurre; Por ello 
y en virtud de lo dispuesto por el art. 
154 de la reglamentación de la ley de 
aduana, 

El Interventor en la Bit-ración Nacional 
de Arittana;-, Resuelva: 
Modifícase la resolución D. T. N* S4 
de 1957 y declárase que la mercadería 
en cuestión debe despacharse con arre- 
Rio a su valor declarado ron el derecho 
de cuarenta y do-: ñor c'onto (42<?&). asi. 
milada a la partida 1799. 

Mario R. Paillás. 
e.9'2-N' 1.935-v.9!'2l60 

! Expediente N9 534.400 de 1959, .. 
ASUNTO: "Semine!'.', filtro para evi- 
tar la oxidación' y- 'corrosión' 
de radiadores de motores. 
RESOLUCIÓN 'N« 124 <D. ,T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de 19G0 

VISTO T CONSIDERANDO: Que la 
firma Bertozrn y Rieciardi S. R- L 4 , soli- 
cita se establezca el tratamiento aran- 
celario que corresponde asignar a! dis- 
positivo denominado "Sc-nUnel". ■ cuva 
muestra acompaño; Que el Tribunal de 
Clasificaciones y la Junto del ramo dic- 
taminan que según la írv.esTa v pros- 
poeto tenido a la vista, la mercaderil 
en consulta consiste en ui filtro que «e 
Utiliza para evitar la o::''dne1ón y corro- 
sión de radiadores de motores con sis- 
temas de enfriamiento de agua que 
por no ser de uso exclusivo en los ra- 
diadores de automóviles, no encuedra 
en la partida 639. y como carece di» 
ubicación en el arancel, por sus carac- 
terísticas y uso. su despacho corresponda 
efectuarse^ por su valor declarado al 
42%, siendo asimilable a la partida ci- 
tada; Por ello y en virtud de lo dispues- 
to por el art. 154 de la reglamentación 
de lít ley ile aduana. 

El Interventor ori i a ptnpoc'ón >¡ ac ¡onaT 
de A luanas, líe u el ve: 
Declárase qv.p el despicho úc la mer- 
cadería de referencia debe efectuarse 
con arreglo a su valor declarado con el 
derecho de cuarenta y dos por ciento 
(42%), asimilada a la partida 6 3 9. 

Mario R. Paillás. 
e-9!2-N« 1.936-v.9|2|60 



Expediente N» 529.923 de 1959 

ASUNTO: Nuevo estudio tendiente a es. 
tabloéer la exacta posiciór 
arancelaría de las maderas 
"Alerce" (Fit/ioya cupressoi- 
des) y "cedro incienso", cor- 
tadas en medidaí precisas 
para la fabricación de lápi- 
ces. 
RESOLUCIÓN N« 125 (D. T.) 
Buenos Aires. 2 de febrero de 1960. 
VISTO y CONSIDERANDO: Que esta 
Dirección Nacional, mediante el pronun- 
ciamiento D. T. N v 619 .íe fecha 31 de 
agosto ppdo., dispuesto se practicara un 
estudio integral tendiente a fijar la 
exacta posición arancelaria pertinente a 
las maderas de "Alerce" (Fitzroya cu- 
pressoides" y "cedro incienso", cortadas 
en medidas precisas para la fabricación 
do lápices, clasificadas por resolución de 
16 de agosto de 1957 (D. T. N» B02) 
por las partidas 1750 y 1741 bis, res- 
pectivamente; Que la decisión D. T 
N' 802 do 1957 invocada, modificó, a 
la vez. las resoluciones de 21 de enero 
y 7 do mar.-,o <ie 1957 í IV). -TT. Nros 
68 y 179, en su orden), por las que se 



declaran que esas mismas maderas em 
i-respondían despacharse con arreglo 4 
su valor declarado con -el derecho di 

42 %, asimiladas a las partidas 1750 J 
1741 bis; Que tal como dictamina V 
mayoría del Tribunal de Clasifica 
clones, concordando con la opinión un« 
nime de los Vistas designados para eal 
pedirse en el presente estudio, deb* 
mantenerse en todas sus partes las re$ 
soluciones DD. TT. Nros. 68 y 179 d/ 
1957 y, consecuentemente, modificar» 
en tal sentido la D. T. Nro. 802 de 
mismo año, puesto que el concepto d* 
"otras formas de elaboración" 1 incorpo< 
rada a la Sección Maderas de la Tarif» 
y Arancel de Importación por decretí 
N« 24.156 de 1950, debe quedar rese*t 
vado pura y exclusivamente a las é» 
cuadrías que se obtienen normalmente 
del rollizo o vigas labrados medianía 
un proceso de elaboración simple, dW 
cual derivan los surtidos que se come» 
eializan en plaza con la" denominado» 
de. vigueta, tabla, tablón, tirante, tiratr 
tillo, alfajía, listón, varillas, etc.; Qi» 
cabo dejar sentado, por lo demás, qu( 
el temperamento arancelario expuesto 
armoniza con las prescripciones del da 
creto N v 5063 de 1959 cuya finalidad a 
gravar en mayor grado la importaciéí 
de maderas aserradas en relación a la) 
en bruto con el ebjeto de estimular rf 
desarrollo industrial y crear fuentes ó* 
materia prima, disminuyendo gradual 
mente el oneroso drenaje de, divisas. P« , 
ello y en virtud de lo dispuesto por ei 
art. 154 de la reglamentacióri de la lej 
do aduana, ,. ' 

El Interventor en la Dirección Noció»» 
do Aduanas Resuelve: 

Modifícase la resolución D. T. N» 801 
de 1957 y declárase que las maderas di 
que so trata de "Alerce" (Fitzroya cu? 
pressoides) y "cedro incienso" cortadat- 
cn medidas precisas para la fabricaciol 
de lápices deben despacharse con arro 
glo a su valor declarado con el derechi 
do cuarenta y dos por ciento (42 %> 
asimiladas a las partidas 1750 y 17* 
bis, respectivamente. 

Mario R. Paillás. 
e.9|2-N» 1.937-v.9|2|«» 

Expediente N» 523.518 de 1*59 
ASl'NTO: Polvo constituido por vidrl» 
y paita volcánica con menoi 
proporción cuarzo y feldes 
pasto. 
RESOLUCIÓN N» 126 (D. TC.) 
Rueños Aires, 2 de febrero de 1960. ' 

VISTO y CONSIDERANDO: Que lf 
firma Luís M. Costa solicita se esta- 
blezca el tratamiento arancelario qtu 
correspondo as'gnar a la mercaderil 
cuja muestra acompaña y que denoml 
na "Tierra filtrante"; Que la D^recciÓB [ 
Nacional de Química acredita medianil 
certificado N» C-96.875 que la inuestrf 
recibida par su examen es un polvo fi- 
no, de color pardo rojizo, plástico, cuya 
análisis ha dado los siguientes resulta- 
dos: 

Pérdida por calcinación . , 5,5 % 

Síüco , 74,0 % 

Óxidos de hierro y aluminio 14.8 (% 

Oxido do magnesio 3,2 ^4 

Alcalinos y no dosados . . 2,5 9f 
concluyendo que el examen, mineraló- 
gico de la muestra de referencia reve- 
lan que la misma está constituida poi 
vj,üriQ y pasta volcánica con menor pro- 
porción de cuarto y feldespatos en par- 
le caoliniKado con impregnación hema- 
títica, que no presenta partieularida» 
des de tierra filtrante, ni de tierra ab- 
sorbente; Que el Tribunal de Clasifica- 
ciones concordando con la opinión una. 
nime de la Junta del ramo dictamina 
que la mercadería en consulta por tra- 
tarse de un material que no tiene uso 
definido, carece de ubicación en el 
arancel, corresponde despacharse pol 
su valor declarado al 42 %; Que en 
cuanto a la asimilación esta Dirección 
Nacional comparte el criterio sustenta- 
do por el mencionado Tribunal, esto 
es. que debe .«e-:o a la partida 4758, pot 
ser la que más se aviene de acuerdo a 
su composición; Por ello y en virtud d« 
lo dispuesto por el art. 154 de la regla» 
mentación de la ley de aduana. 
El interventor en la Dirección Nacional 
de Aduanas Resuelve: 
Declárase que la mercadería de qu« 
so trata debe despacharse con arreglt 
a su valor declarado con el derecho d« 
cuarenta y dos .por ciento (42 %), asi- 
milada a la partida 4758. 

Mario R. Paillás. 

e.9|2-N» 1.938-v,9|2|9i 

Expediento N« 538.940 de 1959 
ASUNTO: Palmitato de neomlcina, 

RESOLUCIÓN N». 127 (D. T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de '1960 
VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
firma Armando O. Cervi solicita se es- 
tablezca el tratamiento arancelario qu« 
corresponde asignar al producto deno- 
minado "Palmitato de neomicina", qu« 
so utiliza en la elaboración de suspen- 
siones, cremas, lociones y ungüento» 
como emoliente y demulgente, cuya fór- 
mula y demás detalles técnicos describa 
on su presentación;. Que el Tribunal de 
Clasificaciones y la Junta del ramo dic- 
taminan que careciendo el producto ea 
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SadS 



•onaulta de partida en el arancel, su 
Stespacho corresponde efectuarse por su 
Valor declarado al 4 2 %, siendo asimi- 
lable a la partida 4844; Por ello y en 
.Virtud de lo dispuesto por el art 154 de 
la reglamentación de la ley de aduana, 
ÉM interventor cu la Dirección Nacional 
de Aduanas Resuelve; 
Declárase que el despacho del pro- 
ducto consultado debe efectuarse con 
arreglo a bu valor declarado con el de- 
recho de cuarenta y dos por ciento 
iíi3 %), asimilado a la partida 4844. 

Mario R. Patitas. 

*.9t2-N» 1.939-v.9|2;60 



f Expediente N» 526.184 de 1959 
ÁBUNTO: Bojea de bronce con revesa 
timiento interior de «roma. 
Buenos Aires, 2 de febrero de 1960 
RESOLUCIÓN N» 128 <D. T.) 
.■ VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
firma Patanian, Fernández y Cía. S. R. 
li. solicita ae establezca el tratamiento 
arancelario que corresponde asignar al 
articulo, cuyo folleto ilustrativo acom- 
paña; Que el Tribunal de Clasificacio- 
nes y la Junta del ramo dictaminan, que 
según el citada folleto, el artículo en 
consulta trata de un traje de bronce con 
revestimiento interior efe goma, para 
ser aplicados a la punta de tratisinñMón 
de motores marinos, los cuales deben 
reputarse alcanzados por la partida V¿12 
del arancel, criterio que armoniza con 
el sustentado en la: resolución de fecha 
26 de julio de Í966 (D. T. N* TffSv, publ. 
en el Boletín !>. N. A., vol. XIX, pág, 
1278); Por ello y en virtud de lo dis- 
puesto poi' el art. 154 de la reglamen- 
tación de la ley de aduana, 

Kl Interventor e» la R-fa-ec-ci-Jn >nefemal 

de AAiaaM, 

Kíiiw l ve: 

r 

Declárase que el despacho- de la mer- 
cadería consultada, debe efectuarse par 
la partida 1333; YaJw- declarado coa 
el derecho d* cwasenta, y cinco por 
ciento C <&%,>. 

Mario R. Pautad 
e^a|í^N«- I.940-v.9[2¡(rU 

Expediente N»' 5-2 3\ 91 9 de 1959 
ASUNTO: Darest P. E. 340. material 
sintético termoplástic»: resi- 
na poláamfría (condensación 
de poJfcunida» con .leídos gra- 
so» pnHnnerizados). 
Buenos Aixesi 2 dse febrero de 1 9ff0 

RBSOLUCK>N K* 129 (D. T.) 
VISTO y CONSÍDERANDO: Que ta 
firma Pedro I*. Ferré solicita, se esta- 
blezca el tratrunienisa- arancelario que 
corresponde asignar al producto deno- 
minado "Dorar P. R- N* 340. cuj'a 
maestra acompaña; Que la Dirección 
Nacional de Química acredita mediante 
certificado N» C-99.6BS. que la muestra 
recibida potra su examen es un trozo 
irregular <■'& co**r pardo oscura, insoiu- 
ble en agua y en éter, soluble en mésela» 
do alcohol y benceno, habiendo dado 
»u análisis el siguiente resultado: earac- 
terfeaciín de ácido ¡«iraso. positiva: ca- 
racteriaación de aminas, positiva: ceni- 
zas, nulas; concluyendo que la muestra 
analizada trata de oí» material sintéti- 
co termo plástico: resina poliamida (con- 
densación de poliaminat eon ácidos gra- 
sos polimerisadoo) ; <Jwe el Tribunal do 
Clasificaciones y la Junta del ramo (íic- 
taminan que la mercadería en consulta 
corresponde despacharse por la partida 
4TT4 bis; Por ello y en virtud de lo 
dispuesto por el art. 154 de la regla- 
mentación do la» kiy de aduana, 

131 loterveator ei» la Dteeceliocí Nacional 

de Aduanas, 

Rcswslvc: 

Declárase quo el despacho de la mer- 
cadería de referencia debe efectuarse 
por la partida 4TT4 bis, vale* declarado 
con el derecho por ciento (18 %>. 

Mario R. Paulas- 

e.9{2-N<> 1.941-v.»|2!&0 



El Interventor en. 1» Uleeoetón Nacional 

de Aduanas, 

Resuelve: 

Declárase que la mercadería de re- 
ferencia debe despacharse por la par- 
tida 42 71, valor declarado con el derecho 
de seis por ciento (6%). 

Mario R. Paulas. 
e.9|2-N» 1.942-v.!>[2|«0 

Expediente N» 525.7 90 de 1959 
ASUNTO: Polvo constituido por car- 
bonato y fosfato de sodio. 
RESOLUCIÓN N* 131 (D. T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de 1960. 
VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
firma José Troncoso solicita ee esta- 
blezca el tratamiento arancelario que 
corresponde asignar ai producto cuya 
muestra acompaña; Que la Dirección 
Nacional de Química acredita median- 
te certificado N» C-99.878, que la mues- 
tra recibida para su examen es un pro- 
ducto en polvo, color blanco, constitui- 
do por carbonato y fosfato de sodio, 
habiendo dado su análiaís el siguiente 
resultado : 

Pérdida a 11OTC (agua) . 24,6 % 
Carbonato» {en C03Na2) -. Sí.d % 
Fosfato (en P04£*a3> .. 1&.2 % 
Que ei Tribunal de Clasificaciones y 
la Junta dej ramo dictaminan une el 
producto en consulta» al carecer de 



ubáeaeióu en el arancel corresponde ley de aduana, 



Expedienta N» 522.869 de 1959. 
ASUNTO: Electroimanes d e elevada 
fuerza portante, do forma 
circular, rectangular o cua- 
drada, con sttó correspon- 
dientes equipos de mando y 
control. 
RESOLUCIÓN N" 134 (D. T.). — 
Buenos Airea, 2 de febrero de 19G0 
VISTO Y CONSIDERANDO: Que la 
firma Cosari £?. K, L. solicita se esta- 
blezca el tratamiento arancelario que 
correspondo asignar a los electroimanes 
de gran fuerza portante, de forma cir- 
cular, rectangular o cuadrada, con sus 
correspondientes equipos de mando y 
control, ilustrados en el prospecto que 
acompaña y que so utilizan en el mo- 
vimiento de lingotes, planchas, piezas 
de hierro fundido^ desechos de maqui- 
narias y de fundición, etc.; Que tal como 
dictamina el Tribunal de Clasificaciones 
acorde con la opinión mayoritaria de la 
Junta del ramo, los electroimanes con- 
sultados corresponden reputarse repues- 
tos de máquinas en genera! de las par- 
tidas 1.T99 y 1.S02, según su peso en 
razón de que constituyen accesorios au- 
kíliares de única aplicación en groas, 
comparables a los platos magnéticos pa- 
ra tornos, clasificados de igual modo 
mediante resolución de fecha 13 de ene- 
ro de 195-S (D. T. N» .26, publ. Boletín 
3D. N. A. vol. XXI, pág. Sol); Por eilo 
y en virtud da lo dispuesto por el ar- 
. tículo 154 de la reglamentación de la 



despacharse por su ralcr declarado coa 
el derecho de 4.2 <#t. siendo asimilable 
a la partida 4.852: Por ello y en virtud 
de lo dtosmesto por el Art. 154 de ¡a 
reg-lameníaeidn «e; ía ley de aduana. 
El inferveiitrw- «» 1» Dineectó» Naelo-aal 
d» Afcans Rcsaetare: 
Declarase que el despacho de la mer- 
cadería de jToferencía debe efectuarse 
cow 3*-regio a su valor declarada coa [ ASUNTO 
el derecho de cuarenta y doe por ci«» 
tw (42-Í6-), ?e»ÍTnII»d!i a.1* uartida 4.ÍS2. 

Mario Tí. Paillá*. 

e.9|2-V? 1.943 -V.942Í6» 



El Interventor en la Dirección Nacional 
de Aduanas, Resuelve: 

Declárase que la mercadería de re- 
ffetencia debe despacharse por las par- 
tida» 1.T99 a 1.S02, según »u peso. 
Mario R. Pailláfcs. 

e.9|2-N» 1.9#6-v.>^2|«0 



gíparticular N* 5S.-&13 de 1959 

o Excediente N- v 5(11.68.3 de 19*6 

ASUNTO; Maquln» de contabilidad (ta- 

baladora) marea Add<* - X 

modelo 5341-E-F. 

RESOLUCIÓN N» 122 tD. T-) 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1*4», 

VISTO y CONSIDERANDO: Que la 

firma Bsir.tíloimé P. Estevez solicita se 



Expediente N* &24.51& de 19>59. 

'Hostapon T", polvo «ae xwre- 
senta earaet«rwi de un pro- 
ducto a base dte la. sal sódica 
de amidas grasa» «alionadas 
y cioi-uro de sodio. 
RESOLUCIÓN N* 135^ ÍI>. T). — 
JBuwnos Aires, 2 de febrero de 1»«0 
VISTO T CONSIDERANDO: Qae la 
firma. A. F. Oifardoni solicita se esta- 
blezca el tratamiento arancelario «iue 
corresponda asignar al producto deno- 
minado * - Ho9tapon T\ «íUe se utiiiaa 
amo humectante en la industria tex- 
til',. ci>ya mueartr* acompaSa; Q«me fa Di- 
reeeion Nacional do Qalmiea acredita 
mediante csítífleado N* C-105.2JS que 
la maestra recibida i>ara sm exanien es 
un polvo de color blanco de olor earae- 



estafelezca ei tratamiento arancelarlo 

qjüe corresponde asignar a la máquina terístieo, soluble en agua con propieda- 

die contabHid i'd (tabuladora) marca ¡fe,, tensoactivas, cuyo anáiisiw ha dado 



Addo -X modelo 5341-E-F, ilustrada en 
ei folleto que acompaña; Que el Tri- 
bunal de Clasificaciones y la Junta del 
ramo dictaminan que la máquina en 
consulta corresponde despicharse por 
la partida 1U1. con el recaigo de 40 <% j 
qu-e fija la lista N» 3 del decreto un- ! 
naero 5.4s39í59; Por ello y en virtud dé- 
lo dispu-estO' por el Art. 154- de la re- j 
^lamentación de la ley de adur.na. | 

El IntífTventíM" en la fMreecióu ICacional 
de Aduanas Resuelve: ( 

Declarase que el despacho de la mer- 
cadería de referencia debe efectuarse 
por la partida 1831, aforo c¡u. ciento 
veintiocho pesos oro sellado (oís. 128) 
D. F. cincuenta y tres pesos con seten- 
ta y seh? centesimos oro sellado (oís. 
53,76), siendo tributaria del recargo 
de cuarenta por ciento (40%)- 

Mario R. PaiUás. ; 
e.9]2-N? 1.944-v.»!2!«» 



Expediente N* &S2.7 36 de 1959 
A3U>rTO: Solucid» acuosa de tioglico- 
lato ú» sodio. 

Buenos Airear, 2 de febrero de 1969 
RESOLUCIÓN N» 136 (D. T.) 

VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
fitmn M.OSOO Hnos. solicita se establez- 
ca tratamiento arancelario que corres- 
ponde asignar al producto denominado 
"Tlogltcolato de sodio", cuya muestra 
acompasa; Qae la Dirección Nacional 
de Química acredita mediante certifica- 
da N» C-*8.&«S «p*e la muestra recibida 
nam m» eacunen ea un líquido de color 
rosado y olor carae*«frískico, soluble en 
agua y •■ «dcafcal. habteado dad» su 
análtal* ai ai«»i««te resultado; Identi- 
ficación de tíogtfc^lato, positiva; Resi- 
duo filo a 106 - i«i&*C ■**.*&: Cenfaa* 
< sulfato» y caHMMMti&e de sodio). 24.SS; 
Título Cea Rr. * »■•>. * 3 *; concluyen- 
do que se trata de ana solución acuosa 
do tloelleolafa» de sodio; Que el Tribu- 
nal de Claaiíieacionea y la Junta del 
ramo dictaminan «ue el producto en 
consulta corresponde despacharse, por 
aplicación de la nota 4* de la Sección 
Droguería, por la partida 4271; Por 
ello y an virtud de lo dispuesto por el 
art. 15' de la re*lamentación de la ley 
de aduana. 



Expediente N» 523. SS 5 de 1959 
ASUNTO; Epoxyd-'Welchmácher D-*l. 
liquido que eonstittiye un 
éster de un ácido graso epo- 
xidado. 
RESOLUCIÓN N v 133 (D. T.> 
Buenos Aires, ¿ de febrero de 196«. 
VISTO y CONSIDERANDO: Que la 
firma Mosso Hnos. f solicita se establez- 
ca el tratamiento arancelario que cu- j- 
rrespo«de asignar al producto den«mir f 
nado Epoxyd-Weicbmacher D-81, cuya ¡ 
muestra acompaña: Que la Dirección 
Nacional de Química acredita mediante 
certificada N* C-104.221, que la maes- 
tra recibida para su examen es un li- 
quido límpido viscoso, de color amarir : 
liento, insoluble en agua, soluble en sol- 
ventes orgánicos, comunes, que presenta 
ios siguientes caracteres analíticos: índice 
de refracción a 2-&»C, 1.474»; índice de 
acido, tt,S; Indico de saponificación, 179; 
índice de yodo (WiJs), 11; Grupo epo- 
xi (% de oxígeno), 6; Caracterización 
dte ácfeio graso, positiva: Pérdida a 
1»0 "1(15*0, nulas; Cenizas, nulas: con- 
cluyendo que se trata de un éster d« 
utn acido graso epoxidado; Que el' Tri- 
bunal de Clasificaciones y la Junta d«l ( 



el siguiente resultado: 
Caracterización de anió>n acti- 
vo positiva 

Caracterización de grupo ami- 

tlo positiva 

Caracterización de ácidos gra- 
sos positiva 

' Caracterización de grupo s»il- 

f ónico positiva 

i Cloruro de solio 5S,0 <% 

' Cenizas 68,2 % 

concluyendo que la muestra analizada 
t presenta caracteres de un producto a 
base de la sal sódica de amidas grasas 
sulfonadas y cloruro de sodio; Que el 
Tribunal de Clasificaciones y la Junta 
del ramo dictaminan que careciendo el 
producto en consulta de partida en el 
arancel que lo comprenda, su despacho 
corresponde efectuarse por su valor de- 
cianido al 42 por ciento; Que en cuanto 
. a la asimilación esta Dirección Nacio- 
nal opina que debe estarse con el cri- 
(terio sustentado por el Tribunal de 
Clasificaciones, esto es, que debe serlo 



solventes orgánicos comunes, cuyo ana- 
lisís ha dado el siguiente resultado: 
Índice de acidez . , 49,0 



. . 49,0 

. . :::>i 
, . J,02:t2 

. . 0,960 
. . 0,5<# 
vestigios 1 



Judie. ; de .saponificación ... 

J.tvi¡C" de iodo (Wijs) 

Índice a- retracción a 20»C 
IVno especifico ¡i ^0 ,J -2ü»C . 

I'é.-dhla a loo«-lt)5''C 

Cenizas 

concluyendo que la muestra analizada 
presente caracteres del aceite obtenido 
do ia cascara de las nueces del árbol 
"Auacardium Occidentale" (Cashew Nut 
Shell) ; Que el Tribunal do Clasif ica- 
cionoa, concordando con la opinión do 
la Junta dol ramo, dictamina, atento el 
resultado del análisis practicado por la 
Dirección Nacional de Química, como 
asimismo su posterior informe amplia- 
torio obrante a fs. 9 de las presentes 
actuaciones, que el producto en consul- 
to por constituir una composición quo 
ha sufrido un tratamiento térmico, no 
ae halla comprendido dentro de la par- 
tida 4242, referida a dos "aceites vege- 
tales no expresados", iy como carece do 
otra ubicación en el arancel, su despa- 
cho corresponde efectuarse por su va- 
lor declarado al 42%. alendo asimilable 
a la partida invocada; Por ello y en 
virtud de lo dispuesto por el art. 164 
de la reglamentación de la ley de adua- 
na i 
Kl Interventor en la 3Btoeoeiéa Nacional 
de AdMasaa, Resuelve: 
Declárase «uc el despacho del pro- 
ducto consultado deoe efectuarse coa 
arreglo a su valor declarado cor. el de- 
recho de cuarenta y Aoa P° r ciento 
(42?i), asimilado a la partida 4242. 
Mario R. Pailláa. 
e.9¡2-N* 1.948-v.»i2¡6* 



a la partida 4.S46, pues es la que más 
se aviene a sus características, en ra- 
zón de ser el cloruro de sodio el com- 
ponente 'predominante. Por ello y en 
virtud de lo dispuesto por el art. .15 4 
de la reglamentación de la ley de adua- 
na, 

111 Interventor en la Dirección Nacional 
de Aduanas, Resuelve: 
Declárase que el despacho del pro- 
ducto consultado debe efectuarse con 
arreglo a su valor declarado con el de- 
recho do cuarenta y d03 por ciento 
(42%), asimilado a la partida 4.846. 
Mario R. Paillás. 
e.9|2-N» 1.947-v.»|2|:6fr 



Expediente M» 529.289 de 1359 
ASUNTO: Pasta cerosa constituida £ua- 
damentalmente por estearat» 
de glícerilo, lanolina y acei- 
tes vegetales. 
■XBSOLUOON N? 137 (D.T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de iS&». 

VISTO X CONSIDERANDO: Que la 
firma Malato y Cía, S.R.L.. solicita 
se establezca el tratamiento arancela- 
rio que corresponde asignar al produc- 
to cuya muestra acompaña; Que la Di- 
rección Nacional de Química acredita 
mediante certificado N? C-104.919 qwa 
la iwuestra recibida para su examen m 
una pasta cerosa, de olor característi- 
co, parcialranente soluble en alcohol y 
en éter, s&luble en una mezcla de al- 
cohol y be»cen.o, habiendo dado su 
análisis el siguiente resultado: Carac- 
terización de arttio esteárico: positiva; 
CaracterixaciíSn de glieerina: positiva; 
Caracterización de lanolina: positiva; 
Caracterización de aceites vegetalesr; po. 
nitiva; Iniíice de saponificación: 173; 
índice de íicido: 78; Punto de fusión: 
58* C; Residuo fijo a 100-105 1 ? C: 
9 8 9Í)' Cenizas: vestigios, concluyendo 
( .ue el producto analizado e-dá cons- 
' 'Wíln rundamentalmente por esteara- 
to de glicerilo, lanolina y aceites vege- 
tales; Que el Tribunal de Clasificacio- 
nes concordando con la opinión d* ; ia 
Junta del ramo dictamina que el pro- 
ducto de que se trata no es una especia 
química definida, sino un producto com- 
plejo, puesto que constituye una cera 
sintética carente de ubicación en el aran- 
cel, cuvo despacho corresponde efec- 
tuarse por su valor declarado al 42 %; 
Que con referencia a la asimilación, 
esta Dirección Nacional estima aue debe 
serlo a. la partida 4.447, tal como lo 
expresa el citado Tribunal; Por ello y 
en virtud de lo dispuesto por el art 
154 d(í la reglamentación de la ley d« 
aduana. r 

El Interventor* en la Dire-fcion NactoniaJ 
de Aduanas, ResweJve: 
Declárase que el despacho de la mer- 
cadería consultada debe efectuarse con 
arreglo a su valor declarado con el de- 
recho de cuarenta y dos por ciento 
(42 %>, asimilada a la partida 4,44 7. 
Mario R. Paillás. 
e.gfS-N"? 1.949-v.9|!'«0 



Expediente N* 52T.&99 de 195». 
ASUNTO: "Cashew o Cashol", líquido 
viscoso que presenta carac- 
teres del aceite obtenido de 
la cascara de las nueces del 
árbol "Anacardium Occi- 
dental©" (Cruhew Nut 
Saetí}. 
RESOLUCIÓN N» 196 (D. T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de 196ft. 
VISTO T CONSIDEHANnO: Que la 
i firma Tellechea y Cía. S. R. L. solicita 
. . 1 se establezca el tratamiento arancela- 

ran-, o dictaminan que el producto en (rj() ftue cor)res#amle asignar al produc- 



coasulta ccTresponde despacharse por 
la partida 45&6; Por ello y en virtud 
<*e lo dispuesto por el Art. 154 de la re- 
glamentación de la ley de aduana. 
Hl. Intervesator en la Dirección Nacios-al 
de Aduanas Resuelve: 
Declárase que e\ despacho de la mer- 
cadería consultada debe efectuarse P&r 
la partida 4556, valor declarado con el 
derecho de seis por ciento (fl #•). 

Mario Tí. Paiüéi. 
e.9!2-N9 1.94»-v.9'tC|-S0 



to denonoinado "Cashew' o Cashol". que 
se utiliza en la fabricación de resinas 
compuestas para la industria . de pintu- 
ras y barnices aislantes para cables de 
alta tensión y en la fabricación de cin- 
tas de frenos, cuya muestra acompa- 
ña; Que la Dirección Nacional de Quí- 
mica acredita mediante certificado N'> 
C-194.763 que la muestra recibida pa- 
ra su examen es un líquido visco-so. de 
calor pardo oscuro. ir¡:*o!v.ble en nsrnn 
flolubla en éter etílico, benzol y dem:is 



Expediente N? 535.237 de 1959 
ASUNTO: Autoelevador marca "Tale", 
compuesto por un tractor con 
un balde para acarrear ma 
teriales. 
RESOLUCIÓN N9 138 (D.T.) 
Buenos Aires, 2 de febrero de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que la 
ftrmá Héctor D. Mackinlay y Cía., 
S.R.L., solicita se establezca el trata- 
miento arancela»-!© que correspondí 
asignar a la máumtta ilustrada en ei 
\ folleto que acompaña: Que según el ci- 
, tado folleto la mercadería en consulta 
consiste en un antoelovador marea *"Ya- 
le". compuesto por un tractor con un 
balde qua acciona mediante brazos cur- 
vados de seguridad' y que s e utiliza pa- 
ra acarrear materiales en talleres in- 
dustriales; Que el Tribunal de Clasifica- 
ciones conco"dando con ¡a opinión d< 
la Junta del ramo dictamina que la 
mercadería de que se trata debe repu- 
tarse n.ñcjuina en general de las parti- 
das 1.799 a 1.892, según su peso, pues, 
las características y o! dispositivo de 
accionamiento para el ba : de que pre- 
■-en!:i el íi-ücwv lo rparinn de los com- 
prendidos en la partida 1.830 tal como 
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se dejara ¿catado en la resolución re- 
caída en c: Lxpediente N" 533.661. de 
1059 (D.T. X? 1.0'U.-, ptibl. Boletín Ofi- 
cial N° 3 0.118) al contemplar a una 
topadora montada sobre un tractor; Por 
filo y -en virtud de lo dispuesto por eí 
art. 154 de la reglamentación, de la ley 
de aduana, 

El ínter rento--.- en 1» Dirección Nacional 
tic Aduanas, Resuelve: 
Declárase que ta mercadería consul- 
tada debo ti encacharse Por las partidas 
1.799 a J.802, según su peso. 

Mario H. Paulas. 
e.9¡2-N9 1.950-V.9 2¡6G 



por 
por 



Expediente N^ 526.323 de 1 9 5 S> 
ASUNTO: Pala mecánica montada so- 
bre un tractor. 
RESOLUCIÓN N? 139 (D.T.) 
Buenos Aires, 2 -le' febrero de 1960, 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que la 
firma Juan Tarnopdlsky en representa- 
ción de Buxton Ltdft., solicita se esta- 
blezca e l tratamientolarancelario que co- 
rresponde asignar a una pala mecánica 
montada sobre un ttaetor, ilustrado en 
la fotocopia rjue aeoSnpaña; Que el Tri- 
bunal de Claslf cacíoftes dictamina, aten- 
to la opinión de la Junta del ramo co- 
mo asimismo lo egresado por la Di- 
rección Nacional de Vialidad en su in- 
forme obi-ante a fs. 9 de las presentes 
actuaciones, <nie la iWcadería en con- 
sulta trata de una pala mecánica mon- 
tada sobre un tracto;- que es acc'onada 
y controlada medíame' la conexión de 
do» brazos laterales articulados que le 
sirven de unión pava efectuar su» mo- 
vimientos de carga y elevación de la 
misma para su posterior expulsión: de 
ahí que por constituir los dos elemen- 
tos citados (tractor-t»ala) una unidad 
tune onal denominada "pala mecánica", 
corresponde reputársela máquina en ge- 
neral de la partida 1.802, en razón de 
su peso mayor de 1.000 kilos; Por ello 
ír!" Vlrlml de lo dispuesto por el art. 
154 de la reglamentación ¡je la lev de 
aduana*, 

131 Interventor- C n la Dreoelón National 
rte Aduanas, Re nelve; 

Declárase que el despacho de ía mer- 
cadería consultada debe efectuarse ñor 
la partida 1.802, aforo kilo bruto vein- 

7?¿ ,a n o. cen1éRÍmos de peso ° r « sallado 
i; pin 0,24) con el derecho de cinco 
siento (5%) y adicional de diez 
íiento (io %). 

Mario R; Paillás 
e »(2-N* 1.951-v. 912160 

Secretaría de Comercio 

DfRFXTTOX NACIONAL BE 
COMERCIO INTERIOR 

rs,!? X, i edÍenf<C ' X9 l»».«t«!5» - SECN. 

\ 1STA fa presentación en este exp«- 
Jiente numero 198.1361b» SECN nm 
dncida ,wr ia firma Bianchi Legítima", 
»■ a. c. i. f. r.. inscripta en el Depar- 

P„i f " t0 '° inf0rr «a-do por la citada 
^ fT^'T- y CO *StOKRANDO: Que 
í lrf '* ' , la fórrente desiste del uso 
optativo de chapa de hierro en las pie 
sas uros. 74. lífl y ni; 

El Director Nnoíonal de Comercio 
Interior, 
Dispone : 

T> Autorizar a la recurrente la pre- 
sentación a la verificación primitiva y 
sellado como similar al tipo ya aprobado 
bajo ol N° M. 404?, d« balanzas de moa. 
trador, marca "Bianchi Legítima" in- 
dustria argentina, semiautoraática com- 
putadora, modelo abanico frontal a 
péndulo «imple, sentido negativo, dé 15 
kilogramos de capacidad máxima, con 
carta graduada hasta 5 kg. con mínima 
división de 1 g. y con dispositivos la- 
terales de dos barras con sus correspon- 
dientes cursores que permiten ampliar 
ln capacidad en 5 kg, cada uno. 

_» — Tener presente el desistimiento 
formulado a f s. 1 9. 
"""• •"■ — El sello de verificación primi- 
tiva se aplicará en la forma determinada 
a fs. 2 4 vta. 

4" — Acuérdase un plazo de sesen- 
ta (80) días para que la recurrente 
presento la documentación observada en 
el punto c) de fa. 27 de estos actuados, 
quedando el instrumento modelo de- 
positado en el Laboratorio del Depar- 
tamento de Pesas y Medidas hasta que 
aquélla merezca aprobación por parte 
de la Repartición precedentemente ci- 
tada. 

. 5 * — Da firma interesada deberá to- 
mar debida nota de las correcciones y 
' aclaraciones efectuada» p^r el personal 
técnico de Pesas y Medidas en la docu- 
mentación de fs. 8, 10 y 22, que en esto 
acto ratifico. 

0' — Expídese copia de la presente 
Disposición para las publicaciones es- 
tablecidas en el artículo 6» de la Re- 
solución Ministerial de fecha 9 de sep- 
tiembre de 1926. 

7° — Vuelva al Departamento de 
Pesas y Medidas para notificación de 
.la interosada, previa reposición de se- 
llado de ley y demás efectos. 

Manuel César León Salinas, subdi- 
rector. 

$ 4. OSO.- e.Sj2-N« 23.999-v.l0|2|t¡0 



AVISOS OFICIALES 

ANTERIORES 



MINISTERIO DE OBRAS 
SERVICIOS PÚBLICOS 



Secretaría de Obras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Llámase a concurso de antecedentes 
— en el que solo podrán participar los 
integrantes de ia clase "A" — para la 
provisión do los cargos de Jefes de los 
Distritos: 1* (Buenos Aires); 7» (Santa 
Fe); 13? (Chubut); 14» (San Luis); 
16* (Santiago del Estero): 20'- 1 (Río Ne- 
gro) y 25» (Bueno? Aires) y de 2dos.' 
Jefes de los Distritos J2« (Neuquén) y 
18' (Chaco). , .., 

Los aspirantes a dichos cargos, podrán 
hacer sus postulaciones hasta el dia 
26 de febrero de 19«0» en el que se dará 
por cerrado el concurso. 

e.4|2-Ní L-l.S21-v.20|2j60 

L 1 C I T A JC I O N E S 



Jt ILE- » A S 



MINISTERIO OE ECONOMÍA 

Secretaría de 'Agricultura y 
Ganadería 



INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

1 N "I 'A 

Dirección do Administración 

Licitación Pública N* 123 

Expediente N* 101.331(10 

Llámase a** licitación pública para ol 

dia 2 de marzo de 1960, a la hora 10, 

para la provisión de 2 galponcB-cabaíia» 

desarmables, destinados a las estaciones 

Experimentales Agropecuarias do An- 

guil (La Pampa) y Pergamino (Buenos 

Aires). 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tra a disposición de los interesado» en 
los Establecimientos mencionados y en 
la Dirección de Administración de este 
Instituto. Rivadavia 1439, Capital Fe- 
deral, donde tendrá lugar el acto de 
apertura. — Dirección de Administra- 
ción. 

e.»¡2-N» L-1.959.v,19|2|<HI 



Secretaría de Hacienda 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO 

Llámase a licitación pública por las 
siguientes contrataciones: 

E.xptc: N" 315,194160 Ad. Apertura 
el 16j2¡ftí), a las 11.15 horas. Prov. do 
tablas de píng paraná. 

Expte. N« 319.367159 C. y Ad. Aper- 
tura el 17[2|60, a las 11.15 "horas, Art. 
d<j electricidad. 

Informes y pliegos: en la D. Gral de 
Suministros del Estado. Hipólito "Eri- 
goyen 123C, Cap. Federal. 

e.9|2-N» L-1.960-v.ll)2|60 

Secretaría de Energía 
y Combustibles 

«AS DEL ESTADO 
Licitación Pública 

Pliego N» 4.019: Const. sistema gaso- 
ductos de alimentación, a la Ciudad do 
Córdoba, (la. y 2a, etapa). Prorrogada 
para el día 24 ¡3(69, a las 12 hora*. 

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 
a 18 horas. 

e.9|2-N+ L-l.9G1-v.U|2|flO 



nos), callo Paraguay 1G57, i" piso, Ca- 
pital, todos los días hábiles de 10 a 12 
y do 14 a 17 horas. — El acto de aper- 
tura so llevara a cabo el día i do mar- 
zo de 19G0, a las 16 horas, en el Depar- 
tamento do Compras del Ministerio do 
Educación y Justicia, en presencia de 
los interosados que deseen concurrir. 

Buenos Aires, febrero 1* de 1960. — 
Josó A. Domínguez, director general do 
administración. 

e.9¡2-N» D-1.95C-V.19[2¡C0 

Licitación Pública N* 14 
Actuación N* 12.472|59 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez por el termino de tres días 
hábiles a partir del 9|2|G0 para resolver 
la adquisición de repuestos para má- 
quinas linotipo con destino al Departa- 
mento do Prensa y Difusión, Talleres 
Gráficos. Las propuestas deberán pre- 
sentarse bajo sobro cerrado en las pla- 
nillas que so expedirán al efecto y de 
acuerdo al Pliego de Condiciono», todo 
lo cual ¡se puede retirar desde la fecha; 
en el Departamento de Compras (Divi- 
sión Licitaciones) calle Paraguay 1657, 
4» piso, Capital, todos los día» hábiles 
do 10 a 12 y do 14 a 17 horas. — ■ El ac-» 
to do apertura so llevará a cabo el dia 
17 "de febrero de 1960, a las 14.30 ho- 
ra»i en el Departamento de Compras del 
Ministerio do Educación y Justicia, en 
presencia de los interesados que deseen 
concurrir. 

Buenos Aires, febrero I* do 1960. — 
José A. Domínguez, director general de 
administración. 

c.í|2-N» L-1.9ñ7v.ll|2|60 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 

Facultad tle Cienoius Módicas 

Rosario 

Jjlámasc a licitación pública para la 
provisión de ácidos, alcoholes, glicerina, 
etc., para el Instituto de Anatomía Nor- 
mal de la Facultad de Ciencias Médicas, 
de acuerdo a las listas que pueden ser 
solicitadas en Contaduría. Sección Com- 
pras, calla Santa Fo 3100, Rosario, 

Apertura de propuestas: 1S de febre- 
ro de 1960, a las 10 horas. — A. Fran- 
cisco Pcndino, secretario. 

e.9|2-N* L-1.958 



Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional do Arquitectura, Dirección da 
Suministros, calle Carlos Calvo N« 190, 
piso 1», Capital. Pliego $ 30 m¡n. 

e.OIZ-N* L-1.966-\\19|2[69 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública N' S.711 para la 
adquisición do repuestos para cadenas 
oruga de tractor "Allis Chalmers", Mod. 
15 A. $ 131. 32S. — . — . Presentación pro- 
puestas: 1S da febrero, a las 10.30 ho- 
ras, en la Sala de Licitaciones, Avda. 
Maipü 3 planta baja. Capital. 

e.9j2-N» L-1.967-v.ll|2|6» 

Secretaría del Transporte 

E. V. -E. A. 

FERROCARRIL GENERAL 

BELGRANO 

Licitación Pública OC. 15|60. Ax, 1., 
Trabajos descarga de carbón de piedra 
y carbón do coke en Puerto Rosario por 
el término de un (1) año. Apertura 23 
de febrero de 1J60 a las 12 horas. Con- 
sulta y retiro de Pliegos en Avda. Mai- 
pü 4, Buenos Aires. En Rosario Alma- 
cenes Nuevo Alberdi. Precio del Pliego 
.$ 100 in|n. 

e.9|2-N» L-1.9«8-v,13]2|60 

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES 

(E. N. T.) 

Llámase a licitación publica para la 
provisión de los siguiente», materiales: 
L. P, N* 20110J60: Arrendamiento d* 
espacios pj kioscos en estaciones subte- 
rráneas. Apertura: 10|3¡60, a las 10 hs. 

Valor del pliego mjn. 100. Consulta y 
retiro de los pliegos de bases y con- 
diciones en Bartolomé Mitr» 3315, Ca- 
pital. 

e.9|2-N* L-1.96»-v,13¡2|60 



MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA 



Llámase a licitación pública para la 
provisión de loa siguiente» materiales:- 
L. P. 10026)60: Soporto y ¡guía y porta 
aislador. Apertura: 2|3¡60 a las 10. 29 
horas. — L. P. N» 20Q20|«S0: Acero cro- 
mo níquel. Apertura: 2¡i¡60, a las 10.25 
horas. Valor de loo pliegos: mfn. 10, 
cada uno. Consulta» y retiro de los 
v.ll¡2¡60 PÍ'egos de bases y condiciones en Barto.. 
lomé Mitre 3345, Capital. 

e.9¡2-N' L-1.870-V.1312I6O 



YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a Licitación Pública N» 32, 
"Ladrillos" apertura 24 de febrero de 
1960, 11 horas, en ia Administración de 
la Cuenca Carbonífera de Río Turbio. 
Santa Cruz, y en sus oficinas de "El 
Cano y Avellaneda", Rio Gallegos. — 
Informes y pliegos en los mismos. 

e.9|2-N* J-,-1.962-v.l9|2t60 



INSTITUTO NACIONAL DE SALID 
MENTAL 

Expediento N» 5887 |S0 y 
Agregado N» 5284f&0 
Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 13(80, para el día 23!2|6 0, a las ca- 
torce y treinta (14.30) horas, para con- 
tratar la adquisición de Impresos y Ar- 
tículos de Oficina con destino al Insti- 
tuto Nacional de Salud Mental y ser- 
vicios de su dependencia. — La aper- 
tura de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento de Adquisiciones y Ven- 
tas (Sección Licitaciones Públicas), Ca* 
llao 13S7, 3* piso, Capital, debiendo di- 
rigirse para pliegos e informes a la cita- 
da dependencia. — El Director Admi- 
nistrativo, 

e.9|2-N» L-1.963-v.l9¡2|C0 



LICITACIONES 

ANTERIORES 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y JUSTICIA 



Subsecretaría do Educación 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
División Licitaciones 
Licttaélón rública N* 10 
Expediente N» 40.10715» 
Llámase a licitación pública por se- 
gunda vez por el término de diez días 
hábiles, a partir del 9|2|60, para resol- 
ver la adquisición de bancos escolares 
con destino a diversos establecimientos 
educacionales dependientes de la Direc- 
ción General de Enseñanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, mercade- 
ría a entregar en el depósito de "la ca- 
lle Dr. Pedro Chutro 3436,. Capital. — 
Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que ee 
expedirán al efecto y de acuerdo al Plie- 
go de Condiciones, todo lo cual se pue- 
do retirar desde la fecha en el Depar- 
tamento do Compras (División Lieitacio- 



DIRECCION GENERAL DE * 
MANTENIMIENTO TÉCNICO 

(Automotores) 
Expediente N* 81.133¡5D 

Llámase a Licitación Públtca N<" 47160 
par» el día 3 del mes de marzo de 19 60, 
a las 15 horas, para subvenir las nece- 
sidades que a continuación se detallan 
con destino a la Dirección General de 
Mantenimiento Técnico (Automotores). 
y durante el año 1960. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones, Sección Contrataciones Centrali- 
zadas, Paseo Colón 329, S? piso. Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos 
e informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a: freno 
dinamomí trico y la provisión y coloca- 
ción de aparatos de precisión para la 
reparación de automotores. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 19 60. 

— El Director Gral. do Administración. 

e.9¡2-N* L-1,964-V.19J2|60 

MINISTERIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Secretaría de Obras Públicas 



IMPRENTA DEL CONGRESO 
DE LA NACIÓN 

Llámase a licitación pública para 1» 
provisión de matrices, repuestos e im- 
plementos para máquinas de componei 
linotipo e intertipo. 

Apertura: 7 de marao de 1960, a las 
16 aoras. Valor del pliego de condi- 
cione» y pólizas adjunta»: i»ín. 2.000, 
Retirar: Rivadavia 1850 — Contaduría 
Imprenta. 

Jorge A. Rey Campisteguy - Contador 
Habilitado. 

e.S|2-N° L*1.91ft-v.l9[2|60 

LICITACIÓN ROTKL DE! 
TUMiMU INJr'E.tií^Cít/AAJj 

Llámase a licitación pública para la 
construcción, habilitación y explotación 
da un hotel de categoría especial con 
Jestino a Turismo Internacional, en la 
zona de Pal?rmo de esta Capital Fede- 
ral, en terreno ubicado en Avda. Figue- 
roa Alcorta entre Austria y Tagle, con 
Superficie aproximada 15.321 mts, con 
82 C ms2.. de propiedad de) Estado que 
se ofrece en venta con tai fin. 

La construcción, habilitacidn y explo- 
tación del referido hotel sera por cuen- 
ta exclusiva de la firma <jue resulte ad- 
judicataria. 

La apertura y lectura de las pro- 
puestas se realizara el día 21 de mar- 
zo de 1960 a las 16 horas en la sede d« 
la Comisión Decreto N» 3S88I58, Aveni- 
da de Mayo 6*6 1er. piso. Secretaría 
tícnica del Intendente Municipal, don- 
de deberá requerirse el pliego de con- 
diciones y presentarse las propuestas 
que se formulen, 

e.21|l-Ní L-1.579-V.12I2I6G 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ARQUITECTURA 

Dirección de Suministros 

Llámase a Licitación Pública N' 384- 
M, hasta el día 19 de febrero de 1960, 
11.30 horas. Provisión cámaras y cu- 
biertas. 

Consultas y propuestas: Dirección 
Nacional de Arquitectura. Dirección de 
Suministros, calle Carlos Calvo 190, pi- 
so 1», Capital. 

Pliego: $ 10 m|n. 

e.9¡2-N* L-1.965-v.ll|2160 

Llámase a Licitación Pública N» 386- 
M, basta el día 3 de marzo de 1960, 14 
horas. Provisión do cámaras y cubiertas. 



MINISTERIO DEL INTERIO 



POLICÍA FEDERAL 

Licitación Pública N» 

Fijase el día 19 de febrero de 196Q 
a las 11 horas, para que tenga lugaj 
en el despacho de) Señor Director di 
Administración de la Policía Federal 
Avda. Belgrano N? 1549, piso 4«, li 
apertura de las propuestas para la Li- 
citación Pública N* 6, para la a^tqtiist' 
ción de artículos y materiales para Ta' 
lleres Gráficos, a consumirse dorant» 
el año 1960. 

El acto se realizará en presencia d« 
los interesados que concurran al mismo 

Datos y pliegos de condiciones, en 1» 
Sección Licitaciones y Compras de la 
Dirección de Administración, sita en 
Avda. Belgrano N? 1549 piso 4», T. E. 
38-2401. 

Buenos Aires, ^nero 26 de* 1960. -«• 
Juan Castaño. Inspector General - Di- 
rector de Administrados. 

«.29)1-Ní L-l,728-v.9l21«« 



1» 
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SMSQUICENTENARIO DE 
LA REVOLUCIÓN DE MAYO 

Ley N* I458T 

-COMISIÓN NACIONAL EJECUTIVA. 

Llámase a Licitación Pública N« 505 
C N. E.. hasta el día 2 6 de Febrero de 
1960 — ig horas, para la construcción 
leí Pabellón Auditorio de la Exposición 
«. realizarse en ios terrenos adyacentes 
i la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. 

Consultas y Pliegos en el Ministerio 
de Obras y Servicios, Av. 9 de Julio 
1925, 29 pkiO, of. 210. 

Precio de las especificaciones, $ 500. 

Apertura en la Sede de la Comisión 
Nacional Ejecutiva, Larrea 1440, Capi- 
tal. 

e.5|2-N? L-1.886-v,16|2|60 



MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Agricultura y 
Ganadería 



I N T A ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
AGROPECUARIA DE PERGAMINO 

Llámase a licitación pública por e> 
término de 10 días hábiles a contrtí fie! 
1* de febrero de 19G0, para la provi- 
sión del siguiente material: 

1.400 postes de quebracho, de prime- 
ra calidad, enteros, de 2.20m. de lamo 

5.600 Varillas de curupay de 1 % 
por 2". de 1.20 m. de altura. 

85 Rollos do alambre de alta resis- 
tencia 17)15. 

10 Rollos de alambre liso galvaniza- 
do N» 12. 

5 Rollos de alambré liso galvaniza- 
do N» í); con destino a la Estación Ex- 
perimental Agropecuaria de Pergamino, 
sita en el Partido de Pergamino F.C.N. 
G.B.M. Los pliegos de condiciones y de- 
más documentación pueden ser retira- 
dos del establecimiento precitado, todos 
los días hábiles de 7.30 a 12 horas v 
de 14 a 17.30 horas. 

e.l«|2-N* L-1.760-T.t1|2j6O 



MERCADO NACIONAL DE HACIENDA 
KS LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Carpeta N* 2.617-M-t»5« 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de hierros en general. Apertu- 
ra, febrero 17 de 1960. a !as l'l horas. 

Consultar pliego de condiciones, Sec- 
ción Licitaciones y Compras, TelUer 2106, 
Capital, de lunes a viernes, de 7 a 13 
horas — La Dirección. 

e.5|2-N» L-1.87O-v.l0|3|«0 



JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

Llamare a Licitación Pública N* 
87-P|5!)|G0, para la adquisición de mate- 
Hal eléctrico, de acuerdo con el pliego 
.de condiciones que se entregará a los 
Interesados en la Gerencia de Adminis- 
tración y Contabilidad, calle Bartolo- 
mé Mitre 559, 4» piso, oficina 429. Ca- 
pital Federal. 

El acto de apertura de sobres que 
contonga n las propuestas se realizará el 
Ais. 15 de febrero del año en curso, a 
las 1 S horas, en la Gerencia precitada. 
•— Buenos Aires. 8 de febrero de 1960. 
e.8|2-N» L-1.9l7-v.l0|2|60 

Delegación Rosario 

Llámase a Licitación Pública N° 1|«0. 
para contratar la demolición y acarreo 
de loa materlaes de una chimenea de 
manipostería de setenta (70) metros de 
altura, aproximadamente, de acuerdo 
eon el pliego de condiciones que se en- 
tregará, a los interesados en la División 
Contaduría, calle an Loretszo N» 1326, 
Rosario. 

El acto de apertura de los sobres que 
contengan las propuestas, se realizará 
«l día 2 2 de febrero del año en curs<«, 
A tas 10 horas, en la división precitada. 

Rosario, 8 de febrero de 1960. — Luis 
A. Correa - Delegado. 

e.8|2-N» L~1.911-v.lO|2|60 



(Expediente N* 3tó.Ri9|59) 

Llámase a licitación pública para 
otorgar la explotación de un matadero 
y carnicería en Ezeiza, Pdo. de Eche- 
verría. Pcia. de Bs. As., 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 24 de Febrero de 1960, a 
las 10,30 horas. — Pliego de condicio- 
nes y presentación de propuestas, Hipó- 
lito Yrigoyen N» 1236. Capital. 

e.3|2-N? 1.797-v.l3¡2¡60 



Secretaría de Finanzas 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Llámase a Licitación Publica N« 903, 
a realizarse el día 11 de marzo de 1960, 
a las 17 horas, para contratar la cons- 
trucción de cercan y veredas en el Cen- 
tro Experimental de Sistemas Construc- 
tivos en el Barrio "General José María 
Paz", ubicado entre las avenidas Gene- 
ral Paz, Cruz, Olavarrfa y Agüero, par- 
tido de la Matanza, provincia de Buenos 
Aires, con un presupuesto oficial de 
$ G17.850.— m|n. 

Las propuestas serán abiertas en la 
fecha y hora indicadas, en el Departa|- 
mento de Suministros, Balcarce 163, enj- 
trepiso. Capital Federal, lugar donde se 
suministrarán los pliegos, previo pago en 
Avenida San Juan 250, Capital, de la 
suma de t 100 — m|n. por las bases ger 
nerales y "8 100. — m|n. por las cláusula^ 
particulares y planos. 

Las ofertas deberán ser acompañadas 
del depósito del 1 % del valor del pre- 
supuesto oficial. 

Las propuestas que no se presenten 
con todos los ,-equisitos exigidos por las 
bases o que ofrezcan variantes no admi- 
tidas, serán rechazadas sin otra con- 
sideración. 

e.8|2-N« L-l.i)15-v.l8[2l60 



División Compras y Talleres 

Llámase a Licitación Pública V* 34 3 
para el día 7 de marzo de 1 960. a las 
16.30 lloras, para la provisión de café. 

Retirar pliegos de condiciones, en la 
División Compras y Talleres, Hipólito 
Yrigoyen 442 — piso 3' — de lunes 
a viernes de 12 a 15.30 horas. 

Lugar de apertura: Gerencia de Ad- 
ministración — 25 de Mayo 245 — piso 
1* — Capital. 

e-4|2-N» L-1.812-v.l5|2|60 



BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

Llámase a licitación pública, para 
la construcción del nu?vo edificio de 
su sucursal Ramos Mejia, en el solar 
ubicado en la calle Rivadavia 13750. 
— Las propuestas «eran abieirtas el día 
23 de marzo de 1960, a la.% tG horas, 
en lii Subgerencia de ími.uoDles y 
Construcciones, Bmé. Mitre ?-26, 3er. 
piso, local 348. Capital. — Oa docu- 
mentación deberá ser retirada en la 
División Inmuebles y Consttuccionos, 
(?.» piso, local 231). — El precio de 
la documentación es $ 600 ruin, 

e.27|l-N* L-16S9.V.15|2:*iO 

Secretaria de Energía 
y Combustibles 

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS 
FISCALES 

Llámase a Licitación Pública N* 31. 
"Repuestos Caterpillar", apertura: 15 
de febrero de 1960, a las 11 hs. Infor- 
mes y pliegos en Av. R. S. Peña N* 
1190, Capital, de 14 a 17 hs. 

e.5|2-N« L-1.875-v.l0|2|60 



Llámase a Licitación Pública N* 
105-P159Í60, para la adquisición de 10.000 
kilogramos de hilo de yute o algodón 
para coser bolsas, de acuerdo con el 
.pliego de condiciones que se entregará 
a los interesados en la Gerencia de Ad- 
ministración y Contabilidad, calle Barto- 
lomé Mitre 559, 4» piso, oficina 429. Ca- 
pital Federal. 

El acto do apertura de los sobres que 
contengan las propuestas ae realizará 
el día 25 de febrero del año en curso, 
m, las? 1 G horas, en la Gerencia precitada. 

Buenos Aires. 4 de febrero de 1960. 
e.4|2-N» L-1.813-v.l6|2|Ci) 

Secretaría de Hacienda 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO 
Espediente N» 335.374!«0 
Llámase a licitación pública para la 
provisión de tricloretileno. 

La aperMra de las propuestas se rea- 
lizará el día 25 de febrero de 1960 a las 
10.30 horas. — Pliego de condiciones y 
prosentación de propuestas. Hipólito Yri- 

jtoyen. N* 1236, Capital. ■«,„,-„ 

•.412-N» L-l-S14-v.l5i2|60 



Pliego N« 4.053: Adq. 350.000 mts. ca- 
ños de acero negro, con o sin costura, 
8|norma IRAM 2502 P Grado B o A3TM 
a 120 presión, prueba 40 kg|cm 2, de 
12,7 - 19,1 - 25,4 - 31,8 y 63,5 mm. 
Apert: 24|2|60, a las 10 hs. 

Pliego N« 4.054: Const. bases y tin- 
glado en pta. compresora B. O. 1 (Lla- 
vallol), Prov. Bs. As. Apert: 19[2|60, a 
las 12 hs. 

Pliego N» 4.055: Llaves de paso de 
latón (llave vereda), de 19 - 25,4 - 31,8 
y 38,1 mm. Apert.: 24¡2|60, a las 11 hs. 

Pliego N» 4.056: Accesorios p¡cafierías 
de fundición, maleable o acero negro. 
Apert.: 26|2|60, a las 11 hs 

Retirar pliegos en Usina 1170, do 17 
a 13 hs. 

e.5|2-N» L-1.872-v.l6|2¡60 



Licitación Privada 

Pliego N» 4.057: Venta carbón mine- 
ral. Apert: 16|2|60, a las 10 hs. 

Retirar pliegos en Alsina 1170. de 7 
a lí hs. 

e.5|2-tN» L-1.873-v.l0¡2¡(>0 



Licitaciones Públicas 

Pliego N? 4.036: Inj3tálac. Pta. Pro- 
pano .- Butano indilüído en Ciudad Sga. 
del Kstero. Apert. »|2|60, a las 10 horas. 

Retirar pliegos en Alsina 1170. de 
7 a 13 horas. 

e.22|l-N* L-1.588-v.27|i¡60 
e.4¡2 r N(5 L-:.588-v,9|2l60 

Notar Se publica 'nuevamente en ra- 
zón, de haber omitido-, las publicaciones 
del 28|1 al 2|2!60. 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES 

COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT 

Licitación Pública N* 5160 
Movimiento de Materiales en el 
Yacimiento de Cañndón Seco 
Apertura: 19 de febrero de 1980 a 
las í horas. 

Pliegos: S 500. — m'n 
Datos y pliegos en la oficina de Com- 
pras y Contratos de la Administración 
de "YPF"' en Comodoro Rivadavia, don- 
de se realizará, el acto de apertura en 
presencia de los interesados que con- 
curran. — Ing. Roberto M. Buccella, 
administrador. 

e.5|2-N» L-1.874-v.lOi2|60 



Llamase a licitaciones Públicas: 
Día 19|2¡60, N' 28: Carrozado de 
chasis, 11 hs.; N» 84158 (20 11») vasta- 
gos 11.15 hs.; Número 30, Material 
eléctrico, 11,30 hs. —Día 23-2-60 N? 25, 
Repuestos plgrüas, 11 hs.: N' 26: Des- 
engrasante, anticorrosivo, aditivo. 11,15 
horas.; N? 96158 (2? llam.). Camisas 
de acero. 11,30 hs., — Día; 26|2|C0. N? 
29; Manguera, plconducclón de aire, 11 
hs. — Informes y pliegos en Av. R. S. 
Peña 1190. de 14 a 17 hs. 

e.3|2-Nv L-1.800-v,13|2|60 

GAS DEL ESTADO 
LICITACIONES PUBLICAS 

Pliego N» 4.058: — Construcción 24 
tanques metálicos plalmacenaje de pro- 
pano licuado. — Apert: 26|2|60 a las 
9 horas. 

Pliego N° 4.059: _ Adq. motonivela- 
dora. — Apert. 10)3160 a las 10 horas. 

Pliego N' 4.061: — Venta hasta 700 
Ton. recortes chapa de acero de 4,2 mm. 
espesor. — Apert: 25|2|60 a las 10 
horas. 

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 

a 13 horas. „,,,„„ 

e.8|2-N» L-1.916-y.l8|2|60 



Compras y Materiales 
LICITACIONES PUBLICAS 

22|2|960 — Acido sulfúrico fumante, 
concentrado (12.007) a las 10.30 horas. 

7|3|9f0 — Aceite de ricino industrial 
(11.951) a las 14 horas. 

7|3|960 — Sodio hidrato comercial 
(fundido) 11.963) a las 15 horas. 

8|3|9C0 — Caños de entubaclón de 
acero sin costura (11.946) a las 15 horas. 

11|3|960 — Juego de 4 bogles con ca- 
pacidad de carga de 50 toneladas 
(11.95S) a las 14 horas. 

14| 3 [960 — Caños de entubación do 
acero sin costura (11.947) a las 14. 30 
horas. 

Dato3 y Pliegos: Avda. R. Sáenz Peña 
N» 77 7 Capital Federal. 

e.4|2-N» L-1.815-v.l5!2|60 

15|2|960 — Oleína comercial (11.962) 
a las 14.30 horas. 

15|2|960 — Anhídrido sulforoso líqui- 
do, comercial (12.006) a las 10 horas. 

22|2|960 — Acido clorhídrico comercial 
(muriático) (1.980) a las 15 horas, 

24|2|960 — Grillete de cadena ma- 
rina, con contrete tipo "Baldt" "Tayeo" o 
similar (11.967) a las 14.30 horas. 

2|3|960 — Tarros para contener un 
(1) litro de Y. P. F. (11.983) a las 15 
horas- 

7l3|96C — Medidas de seguridad y 
defensa contra incendios (2a. etapa) rsn 
la Destilería La Plata (11.954) a las 
14.30 horas. Precio del pliego $ 100. — 
tn|n. 

Datos y pliegos: Avda. R. Sáenz Peña 
N» 777, Capital Federal, 

e.4|2-N» L-1.816-v.9|2|60 



Licitaciones Públicas 

Lie, Púb. 11.941 (5|4|60, 14 horas), 
por modificación numeración pasa a ser 
Licitación Pública N» 1 1 60, con apertu- 
ra misma fecha y hora. 

Lie. Púb. 11.940 (20|4|60, 14 horas), 
por modificación numeración pasa a 
ser Licitación Pública N» 2|60 con aper- 
tura misma fecha y hora. 

Pliegos y datos: Avda. R S. Peña 
N? 777, Capital Federal. 

o.l'|2-N' L-1.763-v.lll2|60 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y JUSTICIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

LITORAL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Rosario 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de películas radiográficas para 
cubrir las necesidades del Hospital Na- 
cional del Centenario, de acuerdo a las) 
listas quo pueden solicitarse en Conta- 
duría, Sección Compras, calle Santa Fe 
3100, Rosario. 

Apertura de propuestas: 7 de marato 
de 1960, a las 11 horas. 

A. Francisco Pendino - Secretario. 

e.8|2-N' L-1.914-v.l8|2|6« 



Subsecretaría «de Justicia 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

(Justicia) 
Bao Martín 005. 5? uiso - Cap. Federal 

Llámase a Licitación Pública N* 5|60, 
para el día 15 de febrero de 1960, a 
las 15 horas, con el ibjeto de contratar 
la adquisición de papelería y elementos 
de encuademación, con destino a distin- 
tas dependencias de esta Subsecretaría 
de Justicia. 

Apertura, informes' y pliegos: Direc* • 
ción General de Administración de Jus- 
ticia, División Compras y Suministros, 
San Martín G65. 5» piso, Capital Federal. 
e.8¡2-Ñ» Lrl.912-v.lO|2|GO 



De acuerdo a la Disposición N' 2.0 55 
do la Dirección General de Administra- 
ción del Ministerio dé Educación y Jus- 
ticia, llámase a licitación pública por el 
término de 15 días para el arrendamien- 
to de un local destinado al funciona- 
miento de la Escuela Nacional de Co- 
mercio de Lujan (Bs. Aires), creada por 
Decreto N» 9.500[1959, de acuerdo a las 
disposiciones que contiene el pliego do 
bases y condiciones respectivo, el que 
se encuentra a disposición do los inte- 
resados en la Municipalidad de Lujan 

El local deberá contar como mínimo 
con 13 habitaciones, patios y dependen- 
cias sanitarias. 

Las propuestas serán abiertas el 15 de 
febrero próximo, a las 10, en el des- 
pacho del secretario de Hacienda de la 
Municipalidad de Lujan. 
. Florencio D. Jaime - Director de En- 
señanza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior. 

e.8|2-N» L-1.913-v.l0|2¡60 



Licitaciones Públicas 

Pliego N» 4.051: Adq. 16.000 mts. ca- 
ños de acero de 60 9,6 mm de diámetro. 
Ext. slnorma ASTM - A 139 grados B. 
Apert: 22(216.0. a las 11 hs. 

Pliego N» 4.052: Adq. 3.000 mts. ca- 
ños de acero, con o sin costura, de 254 
mm. y 50,8 mm. de diámetro, slnorma 
API 5 L. extrapesados. Apert.: 22l2j«0, 
a las 12 hs. 



16¡2|960 — Rurales y Pick-up último 
nodelo con tracción en las 4 ruedas 
(11.932), a las 11 horas. 

14|3¡960 — Construcción de edificios 

pavimentos en Dársena de Inflama- 
Mes — Puerto de la Capital Federal 
111.930), a las 10 horas. Precio del 
pliego % 500.— m|n. 

25'3!960 — Motores eléctricos asin 
irónicos con anillos rozantes (11.897). 
a las 12 horas. 

5|41960 •— Equipos motobamba 
(11.941), a las 14 horas. 

20|4|960 — Equipos electrobombti 
'11.940), a las 14 horas. 

Pliegos y datos; Avda. R. Sáenz Po- 
na N» 777, Capital Federal. 
i e.29|l-N' L.1.730-V.912|60 



COMISIÓN NACIONAL DF 

APRENDIZAJE X ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL 

Licitaciones Públicas Nos. 421 

(2* llamado), 439 y 440 

Expedientes: D-73.470 57 • D-91.«15I5» 

E- 74.426157 

Llámase licitaciones públicas, sistema 
"Ajuste Alzado". 22 febrero 1960, 14, 
15 y 16 horas, respectivamente: 

N ? 421; (2' llamado) por "repara* 
clon techos, pisos, puertas, ventanas y 
zócalos" a ejecutarse Escuela Fábrica 
N» 17. Leandro N. Alem ¡85. Tandil, 
Pela. Buenos Aires, presupuesto Ofi- 
cial: m$n. 796.336 Valor del Pliego: 

m$n. 80.—. 

N' 43 9: para "construcción galpón 
taller" a ejecutarse Escuela Fabrica 
N» lí, Sarmiento 471, Cruz del Eje, 
Pcia. Córdoba. Presupuesto Oficial: 
m$n. 726.150. — . Valor del Pliego: pe- 
sos moneda nacional 80.—. 

N? 440: para "construcción dormito- 
rio y baños para internado" a ejecu- 
tarse Escuela Fábrica N* 134, Santa 
Fe 349. 9 de Julio. Pcia. Buenos Aires. 
Presupuesto Oficial: mín. 593.854.99. 
Valor del Pliego: m$n. 80. — . 

Apertura de propuestas, consultas f 
venta de pliegos, •'simultáneamente", 
en las Escuelas anteriormente citadas 
v en División Adquisiciones. Rodrigues 
Peña 551. piso l 9 . Capital Federal. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1960 — 
El Director de Administración. 

e.29|l-N9 L-1.724-v.l5|2|60 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INSTITUTOS PENALES 

Expediente D 100|60 

Llámase a Licitación Pública N* T, 
primer llamado, cuya rtura tendrá 

lugar el día 22 de febrero del corriente 
año, a las 15 horas, con el objeto de re- 
solver la adquisición de Ciento Cuaren- 
ta Mil Kilogramos de Harina de Trigo 
"000". con destino a los trabajos del 
Taller de Panadería de la Penitencia 
ría Nacional (U. 1.). 

El acto licitarlo se llevará a cabo en 
la División Compras, de la Dirección 
Nacional de Institutos Penales, calli 
Paso 550, Capital Federal, en presencií 
de los Interesados que deseen concurrir 

Por más datos, pliegos de bases i 
condiciones, etc.. dirigirse a la mencio- 
nada oficina todos los días laborabl.éi 
de lunes a viernes, de 11.30 a 18 hs. -~ 
El Director de Administración. 

e.l^!2-N9 L-1.757-v.ll|2¡6« 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA 
Dirección General de Publicidad 

Llámase a licitación pública para el 
día l'T de febrero de 19«© a las onc« 



~^ 
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>(í4fr<íB,í. para la ¡adquisición ;de niatena- 
l«!s "para impresiones y encuademacio- 
nes {papeles' .Varios, cartulinas, carto- 
nc!, cueros, sobres, hilos, tintas, ele- 
mentos para .máquina, grabadora de cli- 
sés, alambres, pinceles para encuader- 
nación, lubricantes, ' repuestos para m* 
tcrtype, ventiladores, metal para lino- 
tipo, fuetes para d_orar, ; interlíncaSi catf- 
draüos, rayas do bronce, transformado- 
res eléctricos y una máquina para nu- 
merar libros en bianco). — Por infor- 
mes y pliegos de condiciones, dirigirse 
a. Dirección General de Publicidad, Pa- 
bellón Servicios Generales,- Ciudad L'ni- 
.versitaria. Córdoba. — Santiago -Mont- 
serrat. Director General.* 

e.29|l-Nv L-1.75S-v.9[2{60 



MINISTERIO DE 
DEF£N|| NACIONAL 



Secretaba, de Guería 

■ í -r-r^ >" ■ 

PlItECCIQSí GENERAL DEL 
, . M.ATEKlAiLc DEL EJERCIÓ» 

Llámase a licitaciones privadas .Dará 
■'ía provisión de: ' - '' (¡i 

, N« 29 — hora,. 9.1E: clacos para , he- 
rraduras. i . , 
• N> 31 — boira^V.^S: elementos pígim- 
rtasia-y esgrima g (colchones. guantes de 
"box, pelotas, cuerdas, caretas y guan- 
tes plcsffrfma. floretes, hojas de ¡sables, 
«te.). ,, . 

La apertura gemías ofertas so etectuitrá 
el día 11 líe niara o de 1960 a las. hora» 
indicadas en J¿. ^Ilireccion General del 
Material del Ejercito, lugar donde po- 
drán presentarse* ofertas hasta el día 
t- hora señaladas. — Por datos y plie- 
IfOs, dirigii-se al Departamento Admi- 
nistrativo < División Contrataciones V ^~ 
cajle Pozos. 1S0.7. Capital. 

e.S|2-N« Tj-l.aiS-v.JftU'lfiO 

D. -jG. P. Mj ' 
FABRICA, .MILITAR RIO 
TERCERO 

Servicio Abastecimiento * 

Licitación 1 Pública N» 2G]C0. 
Apertura '2 marzo 00 '— 11 horas 
Por la ' pf ovtáíón de: 1.000 toneladas 
de carbón» .vegetal de* madera -dura 
(mezcla). ', ¡_ _ . 

'■ "Información y'pliegés en Fábrica Mi- 
litar Río Tercero,] (.Río Tercero — Cór- 
"doba) de T a 13.. horas y en Dirección 
General de Fabricaciones Militares (Dto. 
A bastecimicnto) Cabildo 05, Capital. 

. -•■ e.8i2-N' L-1.919-v.l8l2|Gú 



Licitación Pábíícq N» 28. P»«< d' día 

. , ., ' 4 de'márw» de. 190.0... 
MAGDALENA JL Provincia do- Bs. Aire?) 
N«* 28, hora: lO'.Br Provisión y colo- 
cación del equipo proyector y de la pan- 
talla, en. el Instituto Penal do las Fuer- 
zas Armadas. — "Depósito dé Garantía 
de Licitación 1 * o'Jo"~,sobré él monto del 
presupuesto -' oficihl qué es de pesos' 
é34 .000.00 m]ri. Precio dé la- docuhi,é¿- 

*táclÓn técnica N*' GIS 8. l''2'ü'rn|h. ■''".';,■ 
' Horario de venta: de!, 8 áí I" horas. , 
La apertura' y lectura de las'propuésr 
tas tendrá lugar el día 'y hora .antee 
mencionados en la Dirección General de 
Ingenieros, ' —"Loa interesados deberán 

■remitir su 'propuesta en sobro ce'rrádo 
y lacrado. 'Indicando -húme'ró. ' dfa, 'hora- 
y objeto de 'la licitación, pudlendo los 
del interior entregarlas en el Juzgado 
Federal de la Provincia de Buenos Ai- 
rea, (La Plata), hasta el 2G' de febre- 
ro de 1360, dentro: de las "horas- hábiles 
del mismo, donde los interesados podrAr 
concurrir por' datos e informes, ó en su 
defecto remitirlas a la expresada Direc- 
ción General, las que deberán 'encon- 
trarse con antorioridail ' a la apertura 
del acto. 

Buenos Aires, enero de 19G0." — Jefe 
Departamento Administrativo. 

e.26)l-N» L-l .eS0-v,lli2|&0 



deberán encontrarse con anterioridad a 
la.' apertura deí- acto : . — Buenos Aires, ■ 
enero de 1960,. 1 — -iJefe Departamento 
Administrativo ,t -i • ■ " ] 

. e;29ll-N» L.1.733-v.9t2|60 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
: FABRICACIONES MILITARES 

- División Compras 
av. Cabildo 65 — 70-3963 
- licitaciones Públicas ' 
Llámase a Licitación Publica N» 36|60 
para' el día 26 de febrero a las 10 horas' 
por- la provisión de un Helicóptero 
apto -para operar en zonas- montañosas 
(Minas) con destino a esta Dirección 
General: - ; 

Las firmas interesadas en retirar plie- 
go de condiciones deberán dirigirse a 
03ta Dirección (¿General .{División Corrí; 
pros) previo„PABO en Tcsorerfa; íde 8 
a 10.30 horas) jdel Importe, dé mín. -í 
5. — valor, do. la ..documentación. — El 
Director General. -. '; i 

■e;4i2.-N» Tí-1.82i1-v.-lSl2|eó : 



2-jjir.eo — ünp ¡ae/eo,- a tes 8.30. por 

Venta de parte; ( del casco, elementos y'^ 
partes de maquinas del ex submarlpó* 
"Santa 'Fe"," '' ', ' ! ..,,: • j 

' 2S|ir¡fiO '— . lijv Ví/60. a" las 8,45, por' 
Cajas' do Refrigeración - Toberas, Ho- 
cicos para Escoriaros . * 

23"TI|G0 — -N»; 28/60. a tas 9. por Máj- 
nuinas de Calcalar ' Eléctrica y de SuJ- 
mar a PalanchV „ ' ■ 

2-3|TIÍG0 ^- "N* Í9/60, a las ^.liVp.oj 
Máquina para Trefilar - Máquina Ca ; 
bleadoi-u- Juego mé' Bobinas de Acero! 

23|II!G0 — *J\32/C0, a las 9.3Ú. por 
Ómnibus- - Micro'óimiibus - Motores t 
.Cajas -do. Velocidad , ,-.■'... 

Idas firmas inter.esa.daa en .retirar plie- 
p.ó de Condiciones, deberán dliigirsa a. 
la División Compras de esta Dirección 
General previo pago en Tesorería (de 
í> á 10,30 libras) del importe de mSn. 
5. — > valor de la respectiva documenta- 
ción. — El Director General. 
i;.: " -e'.'1^2-NI»- L.1..7Gr,-A/.l l¡2|60 



Secretaría de Aeióa&ááca. 



CUARTEL M-1ESTRE GENEUAIj 

DIRÉCCION GENERAL BE 

INTENDENCIA 

■ Llámase a licitación privada para r:l 
dfa 22 de. febrero de 1960, para la pro- 
visión ,de les elementos que a continua* 
clon se detallan; 
, Licitación Privada N» 12'4]60 — a las 
9 horas. Pantalones azul -pizarra. 

Licitación Privada N« 132! 60 — a. las 
9.30 horas- Camisas con . cuello, color 
gris. 

Apertura y- presentación de las pro- 
puestos .ei).-.- Dirección. General de In- 
tendencia .de Aeronáutica, Parera N' 
3$ — CapJ,taJ. L donde podrán obtenerse 
pliegos de-bases y condiciones generales, 
de:.lnnes ; a Viernes de 7.3.0 a 13horas. : , . 
., .■ , iC .-,el8!2-N' L-1.920r-v.l2,3l<>(> 

MINISTEÍMO DE ASISTENCIA : 
SOCIAe Y SALUD PUBLICA ¡ 



Licitación Pública N* 31 

Para el dia 4- de marzo de. I9G0-- 

MAGDALENA (PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES) 

N» 31 — Hora: 10.40 — Provisión y 
Colocación de 3 G . butacas, modelJ 
'"■Gaumont" o similar, con asiento y res- 
paldo tapiaado con tela plástica, inclu- 
so herrajes, accesorios , .teñido v lustra- 
do de tas partes de madera, con destino 
a) Institufó Penal' de', las Fuerzas At- 
inadas.' Depósito de Garantía de. licita- 
'iiím: 1 % sobre el'monto del pVesu- 
puesto .oficial quedes de S 413.100.— 
mln. — Precio de- la Documentación- 
Técnica: í 10.— ra¡n..— Horario de 
venta: de S. a 11 horas. 

La apertura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar el dia y hora an- 
tes, 'mencionados en la Dirección Gene-- 
ral'- de Ingenieros.- Los Interesados, de 
berán remitir su propuesta' en sobre 
cerrado y lacrado,, indicando número, 
día., hora y objeto de la licitación, pu- 
dlendo los del interior entregarlas en, 
e) Juzgado Federal.de la Provincia de 
Buenos Aires (La Plata), hasta él '¿f 
de febrero "de' 190Ú, dentro" dé las' horas 
hábiles del mismo, donde los Interesa- 
dos podrán- concurrir por datos e'infoi 
mes,' o en su' defecto remitirlas a >a 
expresada- Dirección General,'- las -ajiie 



• Berjarta'mcnió' Construcciones e 

'Insta! aciones 

. Licitación Pública N» 310¡r,0 <I>CI> ' 
Llámase- a licitación publica para 
contisitar la "Provisión de Vulcaniza- 
doras de Cubiertas", con destino al Cen- 
tro Siderúrgico del Establecimiento Mi- 
litar Altos Hornos Zapla, sito en Pál- 
pala, Provincia de Jujuy. | 
■ Apertura de propuestas: 15 de marao 
do 1SG0 a las 9 horas,' en el Departamen- 
to Construcciones e Instalaciones. Aviaj 
Ca,blldO N* 65,' tfefcer piso. Buenos. A.ií 
res. ..-'•-., .. ; 

Pliego de condiciones:' podrá' cónsul- 
.tarse o adquirirse al precio de m$n. 10. — . 
el ejemplar, en di citado departamento. 
,todos los días í hábiles de '9 horas á 1 1 
.horas, como asi en la dirección de! 
establecimiento --militar mencionado. 

Depósito ó>e garantía: 1% del monto 
dé la propuesta,' en efectivo, títulos o, 
fianza bajicarla. No se aceptarán, pagav 
res. ■ >■•'- ' 

J^do-: Eladio ' "Joéé SálaK Ingeniero 
mecánico y electricista, a cargo del De- 
partamento Construcciones c Instalacio- 
nes. > - ■ '' • "■•' ' ' : -■--" ' 

e.4(2-N» L-T..SÍ9iv,20Í2iíó 



i Licitación' PúbUca N' 5ÚS/GO (BClV 

■': Llámase -a llcltacian- pública .para 
contratar la "Provisión de Carpintería 
Metálica", .para el primer- tramó de la 
nave (le laminación de la Nueva Fábrica 
Militar- de Vainas y Conductores Eléc- 
tricos, sita en Llavallol. Provincia de 
"Buenos Aires. 

Apertura- da propuestas: 23 >de febrero 
de ,19G(>. «. las 9 .horas, en el Departa- 
meíito Construcciones « Instalaciones. 
Avda. Cabildo N» (15. tercer piso. Bue- 
nos Ah'cs-. o- 

Pliego "de condiuones: Podrá consul- 
tarse o adquirirse a! precio de m-Jn. 2B 
el ejemplar, en el citado departamento, 
todos tos días habites de 9 a 11 horas^ 

Depósito de Garantía: 1 % del monto 
de la propuesta, en efectivo, títulos o 
fianesv hanearia . No se aceptarán pa- 
garés. 

- Fdo . : Eladio J . Salar, Ingeniero Mu. 
c.'ujico Electricista,- a cargo del Depar- 
tamento Construcciones e Instalaciones. 
e.SSh-N" L.'l. ,G65-v.t0Íí!G0 



Secretaría de Marina 



IHRECCION GENERAL DEL 

SERVICIO METEOROLÓGICO 

NACIONAL 

- La Dirección General del Servicio 
Meteorológico Nacional, llama a Lici- 
tación Privada N* 19. para la adquisi- 
ción de: 

, 20 (veinte) cuerpos de estantería ín- 
tegramente metálica,, desarmable,. to- 
talizando un .largo de. aproximadamente 
31 metros 

-Dicho acto tendrá -lugar el día-lG de 
febrero de 1960 a las 9 horas, en la 
sede de -la Comisión de -Adjudicaciones 
sita, en Pasco Colón '3.17, 2do. piso. Ca- 
pita) Fcdorali ■■ - - - ■. 

Los pliegos de- bases y condiciones 
podrán' ser retirados en Paseo- Colón 
317, 2do. piso, oficina 7, Capital Fede- 
ral. 

'- ■'■-• e.í|2-N« L-1.921-v.ie|2|e» 



mREÓCTÓN DE A^AgTEÓTMIEJÍTO 

".■'".'i y proi>tjcci'on . - '."; . 

'ExpcVíícnte,-?í* 70.803/5Q .. .". .', . 
. "'Lfáiiíasc^ Licitación Pública 1 N» 1 Sl>T5Ó 

,'párá" ci día^22 'Selirnes de febrero "'de 
ÍÍGO.a las ' 1,5-' lioras. para subvenir la? 
riecesitiades oúea, continuación, se, .de- 
tallan con destinó a Dirección, de Abas- 
tecimiento y. Pr&dúiclÓT) y durante 'el 

■.•.tjjo.lúeo." 1 .., ".; ,' '." ! ' " ¡...... 

I^a apertura de las propuestas tendrá 
}tigar en el Departamento de Coi>trata- 
cVon'és! 'Sección Con.tra{acio'nes Ceútrali-, 
KOd as, Paseo. Col óñ\ 3.29.. 8* Piso., CaRU 
.tal ' Federal, debjendo dirigiTse ..para 
pliegos e informes al citado Departá- 

, mentó. 

"Las- necesidades se refieren ai dro- 
ü&s. n:cdicamcntos y productos dieté- 
ticos. N . . , 
" Buenos Aires. 1' de febrero de 1-9G0. 
— El Directer Oral, de Administraclónl 
e.l'ia^N? L.l 768-v.Ut2|tí(i 

minísteírio de trabajo 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN CEXERAT, DE 

ASISTENCIA V PREVISIÓN SOCIAL 

PARA FERROVIARIOS 

Licitación Publica Ñ» 1|60" para el día 
15 de tiiarzotde!19G0. á- las 10 horas. — | 
Qbjeto: .Adquisición de formularios. j 
:. Apertura .y . lectura de. .líis-.'^rojjljes- 
'¡Eas "ei 15 .d"^ jinarzo. de . ,19'GO.J'a^ lás^. 1 ^ 
'Jhoras, en !p'i.rQ'c^i'ón .Gpn'pi-al.'de* Asisten-j 
eia y , Previsión Social !pai-a. F<í'i"rp'via| 
.nos; Junín;:?^2.'' , ,Caplta)': . '', ,,; X- '-': 1 
'Los pliegos .dé ' cbnd'icion es,' ¿ato!|^ tí 
informes, 'rlebc'rán.' solicitarse .cn"la pl-J 
v ís ion Licitación es y, Cprii p "ras 1 , lié* ' !tesa 
repartición, planta baja, de lu'ries a'tíer-j 
nes,:de'*l a 14 horas. -^ 'GuilleÍTÍio'.ÍttsJ 
f sés, inspector gándral," are, r TJep'ár^hte>i 
tb 'AbaStecin\i.ento. '" . ' * : ' ■"•* si ' . ■". j 
-, . . "'. ' "e.S!2'-N» .L-'l-;9-22-^:*J'íS2ÍC'J 



MINISTERIO DE OBRAS 

y síá^qos pÜblícos 

Secretaría de .Obr« ,Púl?Úas 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
\. VIALIDAD '.'"'.. 

Licitación Publica N* 3. 709 'para'.' la^ 
adquisición de correas en "V" y' cinta 
transportadora, t 140.000. — Presenta- 
ción propuestas: 16 de febrero, a láa 
16,30 horas, en la Sala de LieJtacionr'S. 
Avda. Maipú 3, planta baja. Capital. 

e.S|2-N»' L-1 . 925-v.Í0lEl60 



Licitación Pública N? 3. 71'lí- para )a' 
adquisición de repuestos para inotdni- 
veíadora "Adama 1 ',' Modelo 512. cosa m ; o- 
1 b'r ÜD- 1 4 , % 160.000. Presentad 5r. 
propuestas: 17 do febrero, :t tas lO.Sít 
horas, en la Sala de. Licitaciones, Avda; 
Maipú 3, planta baja. Capital. 

C.SI2-N9 L-1.926-V.1012|S« 



Licitación Pública N* 3.71.2. para la 
adquisición de repuestos para tractor 
Internacional TD-14 y motor Internacio- 
nal UD-14, í 300. 000. -Presentación 
propuestas: 17 de tcbícro, a las 11 ho- 
ras, en la Sala de Licitaciones. Avda 
Maipú 3. planta baja. Capital. ■ ~ 

-e.St2-N« L-l .927-v.l0¡2|60 



UHUAJUUA SIAUIUAAL Ji.E 

AJRQUFrECTCTRA 

' Dirección de' Suministros 

Llámase a Licitación -Pública- N* 883- 
M-. hasta el dfa lS s de febrero de 13 &0. 
11.30 horas. Provisión máquinas y he- 
rramientas para taller mecánico.. 

Consultas y -propuestas: Dirección N*. 
cional de Arquitectura, Dirección de Su- 
ministros, calle Carlos Calvo*N* 190, pi- 
so 1?. Capital. , 

PHesro: S 20 mjnacional. 

C.3I2-NV L-l .924-v.l0]2|fi0 



m|n. Pliegos, coiieultas y prosentaci^ 
propuestas: Suministros Arquitectura ( 
Carlos Calvo 190, Piso 1°, Capital. — 
Documentación S. 40.— r- m|n. 

e. 1VJ2-Ñ» L.l., 770-y / ilt»|* 

OBRAJS SANITARIAS DE LA NAOIOÍ 

Evpedtentc: 3a.O70|1950 
Construcción descarga 2da. cloaca mAt 
xima ciudad de Mar del Plata. — 18¡4^ 
196o; á las 16. — Pliegos: Charcas 184$ 
Capital Federal y distrito Mar del Pía. 
ta.;' — ' Depósito de garantía: ''% 20.241 
moneda nacional. ' . 

e.8|2-N? L-1.923-V.2412Í6I 

Licitación Pública"' ' ' 
Expediente '21 .23DJ1959 

Construcción obras desagüe cloaca 
ciudad San Luis. ' £ÍSla¡i960, a las 15, 

Depósito do -garantía- % • 264.686,7\ 
m.ln.. ~ . Pliegos ^Charcas 1840? (Capit» 
.Federal) y Distrito San 'Luis-: ''■ ■ ' ' 

, O.S12-N? L-1.928-V.24121G1 

J>lRECCÍ6Íí NACIONAL DÉ 

CONSTRUCCIÓN -.DE r ELEVADORES 

DE GRAdVOS 

, Llamase. a, licitación pública N*..198(fl 
hasta el,dfa, : 7'¿q niórsb. de 1960, ¿ las 
16 horas, 'para' la prosecución dé la» 
obras dedconstrucctonide las plantos d« 
silos subterráneos de' ~i Monte ,iiu*y /y 
Bell- Ville- (Provincia de Córdoba), a 
ejecutarse por 'eí isistema de "Ajaste al- 
■zú.üo". Adquisición -fue pllesos: y presen- 
tación ;de-ofertasl em Avenida -9 de Jn- 
lio ■ N' 1925,^ piso 8«, - Eaen'os Aiíesi — 
Consultas: en las ¡ofieinas. centrales. Di- 
rección Zona '-Norte t Edificio Aduana- 
Rosario) y Juzgado NaeionaJ.de Córd'oDa 
Pliego... I 300,00 uní»!.- Presupuesto ■ Ofi- 
cial mjh. 37.142:276 00. — Importe de 
la garantía: $ 37.ll422,7» mbi. - - 

= e.312-N? D-l,80S-v.l9t2|«0 



Licitación .pública para la provisión, 
de 3.300 toneladas de- arena, Ruta 2, 
tr., Etcheverry-Km.,. 77.7 .Rula 2IB, 
tr. -Loma Verle -San Miguel del Monte 
- Acceso- a la -Autopista de Ezelza des- 
de la Ruta 205-Autopista a Ezelza, tr. 
San Pedrlto-Avda. Gra!. Paz. t 6G0.0OO. 
Presentación propuestas; 24 de febrero, 
a:jlas .15 horas, en la ,Saia de -Licitacio- 
nes- Av. Maipú 3. planta baja, Capital 
Federal. ..." 

. ( ..., ! . ,e.3[2-NV,L-1.805-v49|2l6O 

." .Licitación pflblica'para^la proyisíón..¿|a 
8.4 00". toneladas de ar.en^, Ruta. .9. • tra- 
:inp P.acihecq, San Nicolás. -,j ¡1. 680. 000. 
Presentación". ,pr.qpucstas:'i -?5. ,.tle -febrero, 
a las 15* 'horas, en la.Srtfci,.dV LicltaciQ- 
n.es,, Av^¡ Maipú . 3. planta baja. Capital 
Federal. 
,.., . _-.:.;:, . , ■ e.3..|2" : N* í Lj-1 .30 g-v.1-9 \t |6f» 

! ' Licitación rrátirlca-Nv '370,7,'. para'. ][a 
aLdquisíeiOíi' 1 de v 'casillas' 'desar'mábiés f 
2/200.0 00. -Presehtációh'' propuestas: STS 
■de 'febrero; a las' 10.W horas, eri la Sal» 
■de' Licitaciones.. Av. Maipu'3.'píarita tó*. 
ja; Capital.- . ' : *■ '■ " '" ' ''■' 

' e.3J2-Sf9 L-1.807-y.ÍS¡2l«'0 

j-. Licitación ■ pública "de 'las olirao del 
'.paente -■ -sobre -'rio " Saladillo y accesoa 
•?. -4.-8S6.-41T,10. -Presentación' propÚM- 
:tas¡»26de febrertf. a ; laS- 15 horas. 'eP-l* 
■Salad* Licitaciones,'- Av;' Maipú 3; plan- 
ta:' baja. Capital 'Federal. 

e.lfi2-N« -L.i;T71-v.l7|8|6l 

"Licitación' púMica'de' las - obran d« 
Ruta- 38, tramo- Puente -.sobre río Soto — 
ymite con La Rloja. Km: «73.600 - toa 
!i40.000. * '28.4'79.-fJ87^4Ü. Presentado! 
■'. ropuestas: 23 de -febrero, a ias 16- h«. 
en la Sala ; de Licitaciones, 5* v. Máipú- S, 
planta' ^aja, Capital Federal. 

e.2Sll-N» L-.1.739-V.15Í2)« 



Licitación' pública : de las obras d« 
Rutíis 237 y eomp. "C". tramo San CÍM< 
■los de Barilbche' — Dao Ltao. Sección*» 
progresiva — Drogresiva 25.000 y Pl». 
za Puerto — EstB.i.Í6n Bariloche. peeo» 
1 2. £55.500, €0, . — -"'rosc'ntaclón propues- 
tas: l S de febreroi a-las 15 horas, en la 
Sala de Licitaciones. A v. Maipú 3. plan- 
ta bajar Capital' Federal. 

e.2^1-N« L-t.T2l-v.lS|3l6' 



Licitación Pública 
-Expediente: 1SA53/10Ü0 
Agujoi-eadoras y tornos. — 18|I|19ít 
a' las 15, — Cha.rJ.as 1840. 

-0.2911- N* L-L7S8-v.SfS|P' 



Secretaría de Comunicaclónef 



JJáuiasc a Licitación Pública núnie 
ro 231-0, hasta día 22 febrero 1960 -, 
í4\Jis. Provisión -y ejecución de reves- 
timiento tipo "Fuiget". o similar, por 
"ajuste .:átzado". en' edificio Comcdoi 
Universitario, sito en. la- callo 60 esquí 
na- 1. La Plata. Ppto. Of . *: 2 ■)(!.!'• 3 7. ,43 



EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOdMTJ N 1 CACIONES 

Licitación Pública N» 88-PiSO 

N* 88-P¡60: 4ISÍ60. a.las 12. — Por te 

ejecución de canalizaciones subterrá» 

neas en Secciones Varias,* zona Nortt 

Distrito l». Capital Federal. 

Presupuesto oficial mjn. 2.65S.612,M 
Valor del pliego. mí n. 150. 
Por pliego de condiciones concurrí» 
av .la Sección Licitaciones Avda. La 
Plata 1540, piso 5?, Capital,' do 10. Sv * 
n horas, previo pago del imparte M 
■pliego en Tesorería -General, Defensa, 
143, piso !ív. Capital, do 11.30 a 15.S* 
horas. 

Informes, entrega y apertura de •*•• 
puestas en Sección Licitaciones. . • 
c8|2-N» L-1.9a9-v,ia|l|» 




tk 



BOIiEKfN OWOIAIi — M*ptéi J te Uttirvm Ó* 1960 



L£ 82 TV CANAL 7 

füWLmase a Licitación Pública N» 7 
provisión material utilería teatral y me- 
ter para programas de televisión por el 
lérmino de un año. — ■ Apert.: 2512(60, 
f£ horas. Ret. pliegos en Leandro Alem 
¡FU) de 15 a 17 horas, días hábiles. 

f 2.400.- e.6|2-N* L-23.9G0-v.l7[2(60 

| Secretaría del Transporte 

IBM1NISTRACION GENERAL DE ° 
PUERTOS 

Llámase a Subasta Publica N* 5|(!0. 
JBon apertura en Suministros {División 
Compras); Rivadavia 578. 1er. piso, 0£. 
N' 104. elidía 10 de marzo de 1960, a las 
16,30 lis., para la venta de 25 locomo- 
toras de diversos tipos. — Retiro do 
Pliegos, sin cargo, en la dirección nom- 
brada 

e.3|2-Nv L-1.930-v.l8(2|60 

E F E A 
1 FERROCARRIL GENERAL- 
LRQUIZA 

"Bate ferrocarril licitará en los días y 
horas indicados, la provisión de: * 

Aportara 18|2|60: Fúb. 702, 9 hora*: 
Madera pino brasil, aserrada; calidad 
80(20. ' 

Apertura 22|2|60: Priv. 1944, 9 horas. 
Hierro cincado en chapa canaleta, cur- 
rada. 

Apertura, 26|2(60: Priv. 1860, 10 lis.: 
Lavado, planchado y zurcido de ropa 
¡(entrega, y repepción en Est. Posadas, 
Proveía, do Misiones). 

Apertura 2|3|G0: Fub. 707, 9 horas. 
JLAmparas eléctricas varios tipos. — 
Púb. 708, 10 horas: Estaño en lingotes. 
Pab. 70í>, 11 horas: Ruedas de acero. p| 
torrad "a motor, zorritas inspección, etc. 
Púb. OSO. 12 horas: Hierro cincado. en 
chapa canaleta, curvada. 

Apertura 3|3|60: Prlv. 1976, 11.30 hs.: 
Alambre dé ho. gvdo. vjtipos — tejido 
d* alambre, etc. — Priv. 1979, Cojine- 
«sa a bolilla v|medidas. Apcrt. 4(3100. 

Apertura 6|S|60: Priv. 1951, 10.30 ha.: 
pables de acero galvanizado, alma cet 5 - 
tml de cáñamo, v(medidas. 



Retirar pliegos Dpto. Suministros Sec- 
ción Licitaciones, Est. Feo. Lacroso, 
5» P., Cap. Federal, días hábiles de 
8.30 a 11.30 horas. 

e.St2-N* L-1.9S2-Y,12¡Í¡60 



E. N. T. 
AUTORRLTAS ARGENTINAS 

Licitación Pública N» 62 

Llámase a Licitación Pública N» 62, 
para la provisión de 60 unidades para 
pasajeros de larga ' distancia con una 
capacidad de 36 a 40 asLentos, de acuer- 
do al pliego de bases y condiciones que- 
puede retirarse de esta Administración 
General, calle San Juan N* 21, ler. pi- 
so, Capital, de 12 a 17 horas. — Fecha 
de apertura: 3 de marzo de 1960, a las 
1 4 horas, en la dirección antes citada. 
e.8|2-N9 L-1.931-V.18|2(<:0 



. Licitación Pública N' 61 

Llámase a Licitación Pública N9 61 
para !a provisión de repuestos y ele- 
mentos varios para Mercedes Benz — 
321H ■ Leyland Tiger - Leyland Lops 1|1 
y LeylandíComet 90, de acuerdo al Plie- 
go de. Bases y Condiciones que puede 
ser retirado de esta Administración Ge- 
neral, sita en la calle San Juan N' 21, 
Capital, de 12 a 17 horas; ; 

Fecha do apertura: 2 de marzo de 

1960', 15 horas, en la dirección citada. 

e.5(2-N' L-1.SS1-V.1612[Í¡Ü 

EMPRESA FERROCARRILES DEL 

ESTADO ARGENTINO 
FERROCARRIL GENERAL ROCA > 

Licitación Pública N' .875160. — Re- 
paración del techo del taller mecánica, 
secciones tornería y montaje, -en Bahía 
Blanca N. O, . " 

Apertura el 3 de" marzo de 1960, a las 
11 horas. 

Pliego $ 200 a retirarse do la Sección. 
Control Técnico, calle Guanahaní 322, 
Buenos Aires,, entre las 7.15 y 13.46 hs. 

Presupuesto oficial: % 2.785.010. 

e.5|2-N4 L-1.8B2-V.lG|2|Gfr 



Apertura el 25 de febrero de 1960, 
a las 11 horas. 

Pliego í 300 a retirarse de la Sección 
Control Técnico, callo Guanahani 8 22, 
Buenos Aires, entre las 7.15 a 13,45 hs. 
Sin presupuesto oficial. 

e.'5|2-N* L-1.884-V.10¡2¡G0 

Privada G. 1.211(A: DesD inte otante lí- 
quido a base de fenoles; pliego sjcargo, 
ap. 2(3(60, 9 horas. — Privada G. 
1245|A: Mechas de acero; pliego mína- 
cional 10, ap. 2|3(60, 10 horas. — Pri- 
vada G. 1S64JA: Hojas do vidrio comCin 
colorado, ap. 2¡3¡60, 11 horas. — G. 
18 76 (A: Motor Diesel de 4 tiempos, plie- 
go s|cargo, ap. 2(3 ¡60, 12 horas. — Pri- 
vada F. 5290¡A: Suspensiones- T para 
cijjlas de máquinas, pliego mín. 30, ap. 
3¡3[C0, 9 horas. — Pública F. I. 57S1]A: 
Elásticos do acero bélicos para máqui- 
nas y zunchos de acero para elásticos 
laminados, pliego mjn. 50, ap. 8|3]60, 
10 horas. — Privada G. 1983, Cables y 
alambres de cobre, pliego sjcargo, ap. 
3(3(60, 11 horas. — Privada G. 1984:- 
Terrajas y accesorios, pliego mín. 10, 
ap. 3|3|<¡0, 12 horas. — Privada G. 1985: 
Fusibles, teléfonos, rectificadores,, bobi- 
nas y materiales telefónicos varios. — 
Pliegos sin .cargo, ap. 4!3(60, 9 horas. — 
Privada G. 1986: Cabos de madera, 
■pliego 3¡cargo, ap. 413(00, 10 horas. — 
Pública F. 5852: Piezas de distancia, 
cilindros y vastagos de pistón, pliego 
.m$n. 100. ap. 4|3|60, 11 horas. — Priva- 
da G. 17S1¡B; Barretas especiales, plie- 
go mín. 30, ap. 4(3|60; 12 horas. 
f Los pliegos de condiciones pueden 
adquirirse etilos Almacenes Generales, 
'Remedios de' Escalada, todos los s días 
.hábiles, menos sábados, de S a 13 horas. 
e.5|2-N»;ti-i.883-v,10(2|G0 



Licitación Pública N' S72|60. Cons- 
trucción de 4 viviendas dobles y pabe- 
llón de 10 habitaciones en Estación Ing. 
Jacobacl. 
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"Los documentos que se publiquen 
en el BOl.ETIN OI'K IAI. 1>1Í L,.-\ 
KEfM'ltIJCA AltliKNTINA *eiftn te- 
nitlos por auténticos y ohliaalorlos 
por el el'O.'fo de esta Insercifin j p«t 
comuntrnflOF r ínricien temen te Pircu- 
lados rtcntro del territorio nocmnai. 
íl>ecreto V v 6S9 . Aciurrio (ienerat 
de Ministros rte 14 rte eníro de 1947 
■ Art. B")- 

REt-LAMOS; 8c - acepUiJi ttasta 4& 
■ Uirm* rt^ venHda ^l« puJbU.cnrton . : 



Privada G. 1.2111A: Desinfectante lí- 
ce fundido, pliego m(n. 30, ap„ 15(3|G0. 

9 horas," — F. 5654|A: Prensa de bronco, 
J pliego m?n. 15, ap. - 15(2(00, 10 horas. — 

F. 5673|A: Válvulas de bronce fundí- 
do, pliego mín. 10; ap. 16[2|00. 9- horas. 

F. 5C03JA: Pernos para elásticos y al- 
dabas de acero para cerrojos, pliego 
m?n. 50, ap. 10|2|60, 10 horas. — F, 
D734|A: Perno con doble cabeza para 
barra intermedia de seguridad entre má- 
quina v tender, pliego m$n. 20, apert. 
17|2|60," 9 horas. — F. 5792JA: Rodillo 
transportador completo, pliego raS na- 
cional 20, ap. 17|2|G0. 10 horas. — F.. 
¿S04|A: Guías, bisagras y tapas de co- 
leetor superior, pliego m$n. 50, ap. 18|2| 

00, 9 horas. — r G. 74 8|A: Ganchos para 
fuego, pliego m|n. 20. ap. 13|2¡0O. 10 
horas. — G. 12G31E: Acero Sccc. cua- 
drada, pliego sin cargo, ap. 19|í|G0. 9 
horas. — G. 1.409|E: Limas media caña, 
pliego sin cargo, ap. 19|2j60, 10 horas. 

G. 14 94|A: Llaves, pliego sin, cargo, ap. 
22|2[C0, 9 horas. — G. 16S4|B:. Rojas 
de "acero para guadañas, pliego sin .car- 
go, ap. 22|2¡00, 10 horas. — G. 1800|A: 
Elásticos espirales de suspensión, plie- 
go mín. 30. ap. 23j2|C0; 9 horas. — G. 
195 2jA: Baterías, pilas y elementos, 
pliego sin cargo, ap. 231¿|C0. 10 horas. 
G. 1964[A: Oxigeno comprimido, .plie- 
go sin cargo, ap. 24|2j60, S horas. — G. 

1. 18G0|A: Acero de calidad común v 
especiales en barras, con alternativa do 
importación, pliego m$n. 75, ap. 24[2|00, 

10 horas. — Pública G. 1S22|A: Cha- 
pas de acero dütce galvanizado, pliego 
m$n. 20. ap. 2ó|2|G0. 9 , horas. — F 
56S4JA: Tubos, para .paragolpes y con- 
trazapatas de acero fundido, pliego 
m$n. 70, ap. 25|2|<¡0, 10 horas. — F. 
5G33|A: Cuñas de hierro fundido para 
caja de máquina, pliego mín. 50, ap. 
2G¡2|60,. 9 horas. — Privada G. 19E9: 
Correas planas, pliego "sin cargo, ap. 
2G|2)C0. 10 horas. — V. 203: Venta de 
recortes de papel en fardos, kilos* 80.000 
y de pape! ex formularios a grane K Ki- 
los 2.000, pliego sin cargo, ap. 7|3|0.0, 9 
horas. — G. 19 90: Accesorios de goma 
para freno vacuo, pliego m$n, G0, np. 
713|C0. 11 horas. — Pública G. 199 1: 
Acoro planchuela en lámina, pliego 
mín. 50, ap. 8|3|B0. 9 horas. — Privada 
G .' I9fi2: Elásticos espirales de suspen- 
sión, pliego mín. ao, ap. 8!3;00. 10 hs. 
Pública G. 1993: Higionización. Zurci- 
do y Planchado de. prendas, pliego mo- 
neda S ti. 100. ap. 9 1 3 f C o . 9 horas. — 
Privarla G. 1994: Manga' de goma, plie- 
go sin cargo, ap. 9|3¡G0. 10 lionas. G. 
1995: Anticorrosivo sólido, pliego mín. 
lo! ap. io::.GO. 9, horas, — G. 1996: 
Acoiie de nabo, pliego sin cargo, ap. 
I0i;ti0(". 10 horas- — Pública G. 1997: 
Cemento Pórtlnnd. pliego sin cargo, ap. 
H.ütCO., i» horas. — Privada G. 1998: 
Cabo de acero galvanizado, pliego sin 
carteo, ap. 1 1 ¡3 |Cü. 10 horas. — F. T>35:i: 
Elásticos de acero laminado, pliego 
mín. 20. ap. 14 3 ICO. 9 horas. — F. 
5864: lílcmentos" de resistencia blindados 
pliego mín. 2 ti. ap. Í4'H'GU. lo horas. — 
F. 5S55: Bloque parasol pe entre máquina 
y tender, pliego mín, 2» ap. I5!3'fii> 9 
horas. — F. 5850: Placas de acero v 
tuercas, pliego mSn *n ap. Iñ'3'60. ln 
horas. — P*. I. 5S57: Repuestos para 
coches motores Diesel G.irdncr. plleco 
sin cargo, ap. IGi:i¡fili. 9 horas?. — P. 
5S5S; Contratuercas. Vi roías. llaves, 
pernos y barretas do acero., pliego mSn. 
30. ap iíí|X|60 10- horas. — F. 5R!"i9: 
Rep. varios para Loca. D. IC. Alslhom. 
pliego mía. 17P. api -lfiíít'fiO. II horas. — 
F. -'6800; Bombas combustibles ' Bosch. 



pliego sin s cargo, P.p. 17|3|G0, 9 . horas. 
Pública F. 5801: Soporte completo. 
Shunt y grapa, pliego m?n. 40, apertura 
1713|60. 10 horas. — F. 53G2: Cajás-de 
conexión, pliego mín. 70., ap. 17|3|C0, 
11 horas. 

Los pliegos de condiciones pueden ad- 
quirirse en los almacenes generales* de , 
R. de Escalada (Of. Muestrario) todos 
tos días hábiles menos sábados, de 8 a. 
13 horas. 

e.5¡2-N» L-l.SS5-v.lG|2|C0 



ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

TRANSPORTE FLUVIAL 

(E.F.F.D.E.A.) 

Llámase a Licitación pública N? 1IG0, 
para lac provisión de maderas en geno- 
ral. — Apertura: 4 de marzo de 1060, 
a las 10 horas. 

Retiro de Pliegos: en Bernardo de 
IrigOyen 330, piso 4», Capital, de 13 a 
18 hs. * 

Lugar de apertura: En la Dirección 
indicada. 

■ e.3|2-N? L-1.S09-V.13Í2|GO 



. Llámase a licitación pública N* 2160, 
para la venta del remolcador de tlr^ 
"363-R". ' ' 

Apertura: 2G|2|G0, a las 10 horas. 

Llámase a licitación pública N' 3¡60 
para la venta de la chata ganadera "091" 

Apertura: 2G|2|G0. a las 11 horas. 

Retiro.de pliegos: Bdo. de Irlgoyen 

330. piso 4?, Capital, dé' 13 18, horas, 

.e.8|2-N' L-1.810-v.l3|2(Gff 



FERROCARRIL 

GENERAL BELGRAXO 

AL.C.P. á|60~ 

Licitaciones Públicos 

22 Febrero 1960. 12 hs.: Plomo en 

lingotes OC.6I59* Ax. 20. — 24 Febrero 

1960, 10 rs.: Cobre en lingotes. — OC. 

6|G9 Ax.28 — 24 Febrero 1960, 11 hs.: 

Alambre de h? gv y negro OC.36|69 Ax. 

5. — 25 Febrero 1960. 9 hs.: Cine en 

lingote^ OC.6I50 Ax.21. — 2 5 Febr»roi 

1960. 10 hs.: Chapa fibroc. OC. 20i59" 

Ax. 9. — 25 Febrero. 10 G0, 11 ha.: «¡erras 

para maderas y metales OC.11I59 ax.G. 

— 2 Marzo 1960. 10 hs.: Billones y tuer- 
cas para eclisas. OC. 48 '59 Ax.S. — 2 
Marzo 19 60, 11 hs.: Papel obra Ira. OC. 
47|59 Ax. 5.-3 Marzo 1960. 10 hs.: 
Cuero flor para tapizado OC. 31)59. Ax. G. 

— 3 Marzo 1960. 11 hs.: Acero dulce ba. 
rras planas OC.3I59 Ax. 2f. — 2G Fe- 
brero 1960. 10 hs.: sarga azul v gris 
OC.58IC0 Ax. ] Consulta y retiro de 
Pliegos. Oficina Licitaciones. Avda. 
Malpú 4. Capital "Federal, — La Admi- 
nistración. 

e.3|2-N» L-1.811-v.lS[2¡G0 



EMPRESA FERROCARRILES 
DEL F.STADO ARGENTINO 
Para la provisión de 53"». 000 tablas para 
piso de vncoiies clabnrnda,? en madura 
.. de quebracho blanco y/o cebil ... 
Licitación Públi^ N T » i|no, 
Llámase a Dresentación de propuestas 
hasta el día 25 de febrero de' liten o las 
11 horas, para la provisión del material 
de) título 

Para consultar o retirar el pliego d« 
condiciones correspondiente, concurrir 
los días hábiles de 8 a 13 horas a la Su- 
erlntendencla de Compras y Almacenes, 
Oficinas Licitaciones. Av.Corrlentcs 389, 
diso 5» de esta Capital Federal. 

e.29ll-N» L-1.74O-v.9l2lC0 



FERROCARRIL D. F. SARMIENTO 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

Expíe. M. «0 /48 

Se llama a licitación pública para la s 
provisión de: Madera Aserrada y en Ro. 
Ilizos. ^-Apertura: 19|2|6tl. !! horas. 

— (Precio del pliego — incluido el da 
Condiciones Generales — .$ 15 mjnacin- 
naí) . — Informes: Oficina de Muestra» 
y Venta de Pliegos.' Bmé. Mitre «973. 
Capital. Atención: de lunes a viernes 
de 8.30 a 12. KO horas. 

CSOIl-N" L.1.756-v.lu|2¡C» 

' E. F.. C A. 

FERROCARli IL <i E.VER AL 

BARTOLOMli: MITRE 
LICITACIONES PUBLICAS 

Apertura 12|2|GO: 11 horas. N» 1121 — 
Contratación trabajos desestiba de car- 
bón de piedra y coejue en muelles Bue- 
nos Aires, durante dos años. — Apertura . 
19I2IGO: 9 horas. N« 11 18 — 2 2.50(1 t>ra- 
-eos de m ful era lapacho plpostcs de riel. 

— 11 horas. N» 1120 _ 1S.200 mts. hi ln 
beige y blanco. 3.5O0 mts. entretela, . 
21.000 m;p. percalina gris y negra. I :i :'00 
mts. sarga azul, gris y negra y íi(m mts. 
tola tropical azul. — Apertura 3(!I2'G0: 

9 horas, N» 1122 — Contratación traba- 
jos descarga de carbón de pic<1ra y 
coqut 1 en Puerto Villa Coiistttir-íón 
(200.000 tous. aprox. ). — Aper'iira 
14I3IG0: 10 horas. N» I 1 2G — Matinales 
para vía (13S crii7.amiontos. 1 Gn luyeos 
de asiijas. 128 rieles ala^ v I.2011 nnre? -1c 
eclisas) Apertura 1SI3IG0 1 9 horas. N» 
I! 21 — 5(1 ejes para Pogie motor — 

j -10 horas. M» 1125 — :íü 000 sillotas nnra 

¡ rielen. 

j Consulta y venta íle pliegos: días ná- 
biles fie 9 a 12 horas. — En Bnenoe Al- 

! res: Departamento Almacenes. División 

i Adquisiciones. Avda. Maipú I3ft2 — 4* 
pt!»o: ei Rosario: Departamento Alm.ice- , 

• nos, Avda. . Alberdi v Las lleras 

l. e.6]£-N' L-l.?09-v.ll|2|60 



